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The Commonwealth of Massachusetts 


Executive Office of Health and Human Services 
Department of Public Health 
William A. Hinton State Laboratory Institute 
305 South Street, Jamaica Plain, MA 02130 


09/23/2011 


Jessica Healy 

Assistant District Attoi ney, Plymouth County 


Dear ADA Healy, 

Enclosed is the information you requested in regards to Commonwealth vs. Included 

are copies of the following: 


1. Cuniculimi Vitae for Annie Dookhan and Daniel Renczkowski. 

2. Dnig Analysis Laboratory Receipt. 

3. Control Cards with analytical results for samples 

4. Analysis sheets with custodial chemist’s hand notations and test results. 

5. GC/Mass Spectral aual 3 dical data for samples # 

Annie Dookhan was the custodial chemist and perfonned the preliminary testing and net weight for 
this sample. Daniel Renczkowski was the confirmatory chemist and analyzed the GC/MS data for 
this sample. 


If you have any questions about these materials, please call me at the number below. 



Annie Dooklian 
Chemist 11 
Drug Analysis Lab 
Jamaica Plain, MA. 02130 
(617) 983-6622 





Curriculum Vitae 


Annie Khan (Dookhan) 

Education: 

University of Massachusetts, Boston, Ma, Master of Science in Chemistry. 

University of Massachusetts, Boston, Ma, Bachelor of Science in Biochemistry. 

Experience: 

2003 - present 

Chemist 1. n. Massachusetts Department of Public Health, Drug Analysis Laboratory 

♦Completed six-week training course conducted by senior staff within the Department of Public 
Health, Drug Analysis Laboratory. 

♦Appointed Assistant Analyst by Assistant Commissioner of Public Health, 2004. 

♦Responsible for the identification of illicit drugs to determine violations of harmful and narcotic 
drug laws. 

♦Trained in the use of complex analytical instrumentation, microscopes and balances for the 
purpose of drug analysis, 

♦Maintenance and repairs of all analytical instruments. 

♦Responsible for the Quality Control of all analytical instruments, reagents and controls/standards. 
* Responsible for the Quality Control/Quality Assurance program for the drug lab. 

♦Notary Public. 

♦Qualified as an expert witness in Massachusetts Courts and U.S. District Court 
2001 -2003 

OC Analyst 1.11. UMMS-Massachusetts Biologic Laboratory, QC Material Control 

♦Completed proficiency training conducted by a member of the staff within the MLB Quality 
Control and Quality Assurance Department. 

♦Method Development for creating new techniques and enhancing vaccines for the QC Dept, and 
FDA. 

♦Writing, revising and reviewing Standard Operating Procedures (SOPs). 

♦Trained and supervised new chemists and interns for the department. 

♦Routine QC testing of products for the FDA. 

♦Trained in the use of complex analytical instrumentation, and balances for the puipose of QC 
analysis for product and validation projects. 

♦Calibration, preventive maintenance, QC and QA of analytical instrumentation. 

♦Complete testing of chemicals for Vendor Validation Project for the FDA. 

♦Compendial testing and interpretation of the USP, ACS, FCC, AOAC, Merck Index, PDR, etc. 

Additional Training: 

Dept, of Justice-Forensics Professionals, (numerous trainings) 

GLP/GMP course with Massachusetts Biologic Laboratory. 

QC/QA training according to FDA Codes and Regulations. 

GC and GC/MS courses with Agilent Technologies and Restek. 

HPLC course with Waters Cooperation, 

FTIR course with Spectros. 

TOC training with MBL and Sievers. 

Association: 

American Chemical Society (ACS) 

Northeastern Association of Forensics Science (NEAFS) 



Curricuium Vitae 


Daniel Renczkowski 


Education 

Degi ee; Bachelors of Science in Forensic Chemistry, 

May 2005 from Buffalo State College 
GPA; 3,84, Dean’s List, Honor’s Recognition 
American Chemical Society Undergraduate Award 
Phi Lambda Upsilon Membership 


Related Coursework: Analytical Chemistiy 

Organic Chemistiy I and II 
Biochemishy 

Chemistry of Criminalistics 
Anatomy 


Physical Chemistiy 
Instrumental Chemistry 
Forensics Laboratoiy 
Physical Evidence 
Physiology 


Employment 

Massachusetts Department of Public Health Ding Analysis Laboratory 
Chemist I (October 2005 - March 2008) 

Chemist II (March 2008 - present) 

-Successfitlly completed an eight week training course in the analysis of dnigs 
conducted by senior staff 
-Successfiilly completed GC/k4S training program 

-Responsible for the identification of substances to determine violation of the 
Controlled Substances Act of the Massachusetts General Laws 
-Responsible for maintenance and repairs of analytical instnunents 
-Responsible for quality control of analytical instillments and standards 

Related Experience 

Niagara County Forensics Laboratory 

Forensic Inteniship, January 2005 

-Conducted research on the presumptive testing of saliva 
-Conducted research on the identification and detection of lubricants 
-Observed all aspects of the laboratory including drug analysis, fireaims 

comparison, trace evidence, arson investigation, toxicology, and serology 
-Daily use of FTIR microscope and DuraSampleiil 
-Familiarized with QC/MS programs 





PLEASE PRINT CLEARLY OR TYPE ALL INFORMATION 


The Commonwealth of Massachusetts 

Executive Office of Health and Human Services 
Department of Public Health 

Boston Drug Laboratory State Laboratory Institute 

Tel (617) 983-6622 
Fax (617) 983-6625 


Amherst Drug Laboratory 
Tel (413) 545-2601 
Pax (413) 545-2608 


Boston Hours 


Amherst Hours 


8 : 00 - 11:00 

2:00-4:00 


DRUG RECEIPT 


9:00 - 12:00 
1:00-3:00 


City or Department: Brockton Police Department 


Police Reference No.; 



Name and Rank of Submitting Officer: DONOHUE, PATRICK S 380 DOC # R01Q171 


Defendant(s) Name (last'firsLinitial 


To be completed by Submitter To be completed by Lab Personnel 

Description of Items Submitted Gross Weight Lab Number 


1) PLASTIC BAGS UNK WHITE ROCK (QTY: 4) 

PLASTIC BAG UNK WHITE ROCK (S16035 ) 


2) PLASTIC BAG ONK WHITE ROCK/PWDR (QTY; 1) 

(S16036 ) 


3) PLASTIC BAGS UNK WHITE ROCK (QTY: 7) 

PLASTIC BAG UNK WHITE ROCK (S16037 ) 


4) PLASTIC BAGS UNK WHITE ROCK (QTY: 3) 

PLASTIC BAG UNK WHITE ROCK (S16038 ) 


5) PLASTIC BAGS VM (QTY: 3) 

VEGETABLE MATTER (S16040 ) 


6) VM (LOOSE) (QTY: 1) 
VEGETABLE MATTER 



(S16041 ) 







1 ^ 0 . Date Analyzed: 

City; Brockton Police Dept. 

Officer: Detective PATRICK DONOHUE 
Def: 


Amount: 

No. Cont: 4 Cont; pb 

Date Rec'd; 05/22/2008 
Gross Wt.; 7.40 


Subst: SUB 


No. Analyzed: 

Net Weight; 2 - ^ 

# Tests; 

Prelim; c.occu,\ 4 (^) Findings: 


No. Date Analyzed; ^ ^ 

City: Brockton Police Dept. 

Officer: Detective PATRICK DONO HUE 
Def: 

Amount: Subst: SUB 

No. Cont: 1 Cont: pb 

Date Rec'd: 05/22/2008 No. Analyzed; 

Gross Wt.: 11.00 , Net Weight: 

# Tests; 




Prelim: Findings: <CloCc..\o2- 



2^ 

Date Analyzed: 5 '-dS 


City: Brockton Police Dept. 

Officer: Detective PATRICK DONO HUE 
Def; 

Amount: Subst: SUB 

No. Cont; 7 Cont: pb 

Date Rec'd: 05/22/2008 No. Analyzed: 

Gross Wt.: 28.80 Net Weight; 2. 2.-5^'^ 


# Tests; w X- 

Prelim: Findings; 


Folk OIG_PRR_024892 













# Tests: I ^ 

Prelim: Findings: 


Date Analyzed: 


City. Brockton Police Dept. 

tective PATRICK DONOHUE 




3 Cent: pb 
22/2008 


^ S-L, 


Subst'.VM 

No. Analyzed; \ 
Net Weight: 


# Tests: g 

Findings. Cr\cjjvoj^j^jyv\i;N. 


Date Analyzed: OS-O-v-O^ 


ickton Police Dept, 

scfive PATRICK DONOHUE 


1 Cont: pb 
12/2008 


Subst;VM 


No. Analyzed: 
Net Weight; 
# Tests; 


Findings: 




Folk OIG PRR 024893 












DRUG POWDER ANALYSIS FORM 



No. of samples tested: 


AGENCY ANALYST 

Evidence WL 



PHYSICAL DESCRIPTION: 








GrossWt ( H): H.3^\o 

Gross Wt { ):_ 

Pkg. Wt:_ 

Net Wt; 


C^t-vWjir ^'!ai\C)LA. V\VT\S 2 .So 2 - 


PRELIMINARY TESTS 
Soot Tests 

Cobalt 

^ Thiocyanate ( -) 4- 

^ Marquis_^ 

^ Froehde's_^ 

M Mecke's 


Mlcrocn/stalllne Tests 
Gold 

^ Ch!oride__^j_ 

^ TLTA ( ,) A- 

OTHER TESTS 


PRELIMINARY TEST RESULTS 
RESULTS f r'tr^ra i a /? 

date 


GC/MS CONFIRMATORY TEST 

RESULTS COcot>^ o _ 

MS 

OPERATOR \~^ _ 

DATE y -5-0 % _ 


D/swFo..^ T/Oi^rtir _ 

Folk_OIG_PRR_024894 





'llllllllll'l II 

# samples tested: M 


# 

Gross 

Weight 

Packet Weight 

Nat 

Weight 

# 

Gross 

Weight 

Packet Weight 

Net 

Weight 

1 


6. 


26 




2 

tO 

(O . 

. b\ '3'*^.... 

27 




3 


o - o<no<n 

D.-S2.c)b 

28 




4 



v.o'^n 

29 




5 




30 




6 


— 


31 




7 




32 




8 




33 




9 




34 




10 




35 




11 




36 




12 




37 




13 




38 



■ 

14 




39 




15 




40 




16 




41 




17 




42 




18 




43 




19 




44 

... 



20 




45 

. 




21 




46 




22 




47 




23 




48 




24 




49 




25 




50 




Calculations: ^ 

a. -ISOM 


Folk OIG PRR 024895 





DRUG POWDER ANALYSIS FORM 


SAMPLE# 



No. of samples tested: 


AGENCY 


ANALYST 




Evidence Wt 


PHYSICAL DESCRIPTION: Gross Wt( ): 

Gross Wt ( ):—^- 

Pkg. Wt;__ 

Net Wt: %~L^X2- 


r: -\S \X 

0\\<ULiJ^ O'NCivt.O \ \ L 


PRELIMINARY TESTS 
Spot Tests 

Cobalt 

Thiocyanate (^ 

Marquis_ 

Froehde's_ 

Mecke's 


Mlcrocfvstalllne Tests 
Gold 

Chloride_;V_ 

TLTA ( _ 

OTHER TESTS 


PRELIMINARY TEST RESULTS 

RESULTS. caC C O. 
date on-^ \-o^ 


GC/MS CONFIRMATORY TEST 

RESULTS rocr^.^ _ 
MS 

OPERATOR _ 


DATE o^-S-oS 









DRUG POWDER ANALYSIS FORM 


SAMPLE # 



No. of samples tested: 


AGENCY analyst 

Evidence Wt 





PHYSICAL DESCRIPTION: 

Gross Wt ); 

a's-oV\n 


Gross Wt ( ): 


Pkg. Wt: 



Net Wt: 


'V\'>3.2,Sc> 2. 

O^oot-O o ' ^ L-SV7C, ^ 




PRELIMINARY TESTS 
Spot Tests 

Cobalt 

1 Thiocyanate ( ^ 
Marquis 
1 Froehde's 
Mecke's 


MIcrocrvstalllne Tests 
Gold 

Chloride ^ _ 

TLTA ( -) -V- 
OTHER TESTS 


PRELIMINARY TEST RESULTS 
RESULTS . 

•^ATE 


GC/MS CONFIRMATORY TEST 
RESULTS coca,.. ^ ^ 

MS 

OPERATOR 0^0., _ 

DATE S-oa 


Qoiiicaii vnnriK 

Folk OIG_PRR_024897 













Sample#: 

# samples tested: '~\ 


# 

Gross 

Weight 

Packet Weight 

Net 

Weight 

# 

Gross 

Weight 

Packet Weight ■ 

Net 

Weight 

1 


OAWO 

3.3ns^5 

26 




2 

2 - 



27 




M 


O-'NXIJ" 

3 ■'h'S 

28 




4 

3.SU?^c?i 


3- MoQs. 

29 




5 

i«SS\S 

O 

S.UK^X 

30 




6 



2, ^ool 

31 




7 


\^'S>S'b3 

2-UU“lS 

32 




8 




33 




9 




34 




10 




35 




11 




36 




12 




37 




13 




38 




14 




39 




15 




40 

. . 



16 




41 

1 



17 




42 




18 




43 




19 




44 




20 




45 




21 




46 




22 




47 




23 




48 




24 




49 




25 




60 




Calculations: tooA u^v- 


Folk OIG PRR 024898 





PHYSICAL DESCRIPTION: 


(iSNJijNiXc^ S uOsi. 


Gross Wt ( 3): M2.. 

Gross Wt { );_ 

Pkg. Wt:_ 


PvR.\OV^ \\\n\i'2.^0 2 

0''^tXiLi-o \ \ 


Net Wt: 


PRELIMINARY TESTS 
Spot Tests 

Cobalt 

^ Thiocyanate ( —) Ar 
3 Marquis _ 


Mlcrocfvstalline Tests 


>Chloride -V- 


^TLTA. 


2 Froehde's 

3 Mecke's 


OTHER TESTS 


PRELIMiNARY TEST RESULTS 


GC/MS CONFIRMATORY TEST 


'JCn^ iA o 


DATE 0~)-2>VOS' 


RESULTS 

MS 

OPERATOR 




DATE 


5 os: 


DawiB^H v/onnc 

Folk OIG PRR 024899 









Sample #: 

# samples tested: 3 


# 

Qmss 

Weight 

Packet Weight 

Net 

Weight 

# 

Gross 

Weight 

Packet Weight * 

Net 

Weight 

1 


rO ,X^^C> 


26 




2 

IM - 

O -30b^ 

\^.b‘=\S‘C> 

27 




3 

lyrObon. 

O- 

\ X 

28 




4 




29 




5 




30 




6 




31 




7 




32 




8 




33 




9 




34 




10 




35 




11 




36 




12 




37 




13 




38 




14 




39 




15 




40 




16 




41 




17 




42 




18 




43 




19 




44 




20 




45 




21 




46 




22 




47 




23 




48 




24 




49 




25 




50 




Calculations: ro ^ 

fij!) 


Folk OIG PRR 024900 






loe^zo ddd 910 >l|Od 


T ©Bed Iioe 82 = 6!': 80 91 dss Q'1-80919 


♦♦*SMvad aai-vHoaxNi 


% oxt^BH % eaa\f Baav 


3U1T1 • tiay 


096 006 09'9 OO'S 09 i OO Z 09’9 00'9 099 009 09^ 00> 09-C OO'C 09‘Z OO S <--9Ui!i 

-Li-i-i-a I I i I L t -t-i I t i I 1 t.A. i 1 i I 1 J . 1 t 1 t 1 I I 1 i..i_i , l I I I i ^ i ^ 1 I i L..i..i..i-J. t till LJ-; j i { j I A.j j 1 I I j I i I > 1 I rt 







005 


000 i 


siu e)ep\a't?805i.9 :0I1 


ODSl^ 

eouepunqv 



n ' soma 
z 

BOOZ Bnv Z 

Hra 

a‘!^8€ST9\80 TO 80\Z.WS[tLSAS\ ■ 3 


: ao:|HJEBa:iui 

: i|:50HUOT:^TSTnbov 
: aaqwriM I^TA 

: Aq pa:tqTwqng 

: aidm^S 

^ pajiTObDv 
: :roq^aado 

: aiuPN 9ITd 

moxj uoTq-euiaojui 


qjod9H iloxvBs Axisxqjn. / quaojtod 





Area Percent / Library Search Report 


Information from 
File Name : 

Operator : 

Date Acquired ; 
Sample Name 
Submitted by : 
Vial Number 
AcquisitionMeth; 
Integrator : 


Data File: 

E:\SYSTEM7\08_01_08\615385.D 

DJR 

2 Aug 2008 4:57 

COCAINE STD 

85 

DRUGS . M 
RTE 


Abundance 

1600000) 


TIC: 615385.D\data.ms 


4.744 


1000000 


600000 


0 1 [ > ^ t i I I 1 < i-p-T-T -r - r - y ^n n i | > i .r - y i r t i i j'T j i t { i i i i j : ; t i i " p r - T i i j i ( i t"| i i [■-r~|-T'i f i "p i i i j i 


Time--> ^00 2^0 3.00_3.50 AOO 4.50 5.00 5.50 MP 6.50 7.00 7^0 ^ 8.50 9.00 9.50 


r ~T~ T 


Ret. Time 

Area 

Area % 

Ratio % 

4.744 

1337614 

100.00 

100.00 


615385.D Fri Sep 16 08:49:31 2011 


Page 1 


Folk_OIG_PRR 024902 








Area Percent / Library Search Report 


Information from Data File: 



File Name 

E:\SYSTEM7\08 01 08\615385.D 



Operator 

DJR 



Date Acquired 

2 Aug 2008 4:57 



Sample Name 

COCAINE STD 



Submitted by 




Vial Number 

85 



AcquisitionMeth 

DRUGS.M 



Integrator 

RTE 



Search Libraries: C:\Database\SLI.L 

Minimum 

Quality: 80 


C:\Database\NlST05a.L 

Minimum 

Quality: 80 


C:\Database\PMW_TOX2.L 



PK# RT 

Library/ID 

CASK 

Qual 


1 4.74 C:\Database\SLI,L 

COCAINE 000050-36-2 99 



Abundance #29: COCA^^ 



615385.D Fri Sep 16 08:49:32 2011 


Page 2 


Folk_OIG_PRR 024903 










Area Percent / Library Search Report 


Information from Data File: 

File Name 1 E:\SYSTEM7\08_01_08\615386.D 

Operator : DJR 

Date Acquired : 2 Aug 2008 5:10 

Sample Name : BLANK 

Submitted by : ASD 

Vial Number : 2 

AcquisitionMeth: DRUGS.M 

Integrator : RTE 


Abundance TIC: 615386.D\dala.ms 

1500 


1000 


500 


0 N I I'l I f I 1 1 I + I I i rTT-T-r-ri p m ■ f T^^ i i j i i i p | i i r \~yr-r-r-ii | i m ■ | rri i | i i i i j i i rryi i i i | i i i i ( r“ 

Time^^> 2.00 2.50 .3.00 3,50 4.00 4.50 5.00 5.50 6.00 7.0g_ 9*00 9.50 


Ret. Time Area Area % • Ratio % 


***NO INTEGRATED PEAKS*** 


615386.D Fri Sep 16 08:49:36 2011 Page 1 


Folk_OIG_PRR 024904 









Area Percent / Library Search Report 


Information from Data Pile: 


File Name 
Operator 
Date Acquired 
Sample Name 
Submitted by 
Vial Number 
AcquisitionMeth 
Integrator 


E:\SYSTEM7\08_01_08\615387,D 

DJR 

2 Auq 2008 5:22 


ASD 

87 

DRUGS.M 
RTE 


Abundance 


TIC: 615387.D\data,ms 


4. 


'49 


2500000 
2000000 
1500000 
1000000 
600000; 
0 ^ 

Tjme-> 


3.971 

^ 1 r |-r- r > i f ii-rr j- Tr i i ? A > j r i r -r- | f i t i -j-r n ; | i i t r - jTT i i | i t i t i ^ ' i r - r - ryi i i rp ~T i v 

_2.00 2,50_ 3,00 3,50 4.00 4.50 S.OQ 5.50 6.00 6.50 7.QQ 7.50 BM 8.60__9,00 9.^0 


Ret. Time 

Area 

Area % 

Ratio % 

3.971 

266360 

7.46 

8,07 

4.749 

3301813 

92.54 

100.00 


615387.D Fri Sep 16 08:49:39 2011 


Page 1 


Folk_OIG_PRR 024905 







Area Percent / Library Search Report 


Information from Data Pile; 


File Name 

E:\SYSTEM7\08 01 08\615387.D 


Operator 

DJR 


Date Acquired 

2 Aug 2008 5:22 


Sample Name 



Submitted by 

ASD 


Vial Number 

87 


AcquisitionMe t h 

DRUGS,M 


Integrator 

RTE 


Search Libraries: C:\Database\SLI,L 

Minimum Quality: 80 


C:\Database\NIST05a.L 

Minimum Quality: 80 


C;\Database\PMW_TOX2.L 


PK|} RT 

Library/ID 

CAS# Qual 


1 3,97 C:\Database\NIST05a.L 

Imidazo[2,l-b]thiazole, 2,3,5,6-tet 006649-23-6 98 
Imidazo[2,1-b]thiazole, 2,3,5,6-tet 006649-23-6 98 
Imidazo[2,1-b]thiazole, 2,3,5,6-tet 014769-73-4 98 


Abundance Average of 3,928 io 4,172 min.: 615387,b\dala,nns (-) 




615387.D 


Fri Sep 16 08:49:40 2011 


Page 2 


Folk_OIG_PRR 024906 











Area Percent / Library Search Report 


Information from Data File: 

File Name : E:\SYSTEM7\08_01__08\615387.D 

Operator : DJR 

Date Acquired : 2 Aug 2008 5:22 

Sample Name : 

Submitted by : ASD 

Vial Number : 87 

AcquisitionMeth: DRUGS.M 
Integrator : RTE 


Search Libraries: C:\Datafoase\SLI»L Minimum Quality: 80 

C:\Database\NIST05a.L Minimum Quality: 80 

C;\Database\PMW_T0X2.L 

PK# RT Library/ID CAS# Qual 


2 4.75 C:\Database\SLI*L 

COCAINE 000050-36-2 99 


Abundance Average of 4 J07 to 4.876 min,: 615387.0\data.ms (-) 



m/z-> 40 60 80 100 120 140 160 180 200 220 240 260 280 300 


615387.D Fri Sep 16 08:49:41 2011 Page 3 

Folk^OIG PRR 024907 











Area Percent / Library Search Report 


Information from Data File; 


File Name 
Operator 
Date Acquired 
Sample Name 
Submitted by 
Vial Number 
AcquisitionMeth 
Integrator 


E:\SYSTEM7\08_01_08\615388.D 

DJR 

2 Aug 2008 5:35 


ASD 

88 

DRUGS.M 
RTE 


Abundance 


TfC: 615388.D\data.ms 



Ret. Time 


Area Area % Ratio % 


2.059 

361734 

5.93 

8.22 

2.298 

493528 

8.08 

11.22 

2.345 

116717 

1.91 

2.65 

3.976 

733263 

12.01 

16.67 

4.755 

4399592 

72.07 

100,00 


615388.D 


Fri Sep 16 08:49:45 2011 


Page 1 


Folk_OIG_PRR 024908 







Area Percent / Library Search Report 


Information from Data File: 


File Name 

E:\SYSTEM7\08 01 08\615388.D 


Operator 

DJR 


Date Acquired 

2 Aug 2008 5:35 


Sample Name 



Submitted by 

ASD 


Vial Number 

88 


AcquisitionMeth 

DRUGS.M 


Integrator 

RTE 


Search Libraries; C;\Database\SLI.L 

Minimum Quality: 80 


C:\Database\NIST05a.L 

Minimum Quality; 80 


C:\Database\PMW_TOX2.L 


PK# RT 

Library/ID 

CAS# Qual 


2,06 Cl\Database\NIST05a,L 

Ecgonidine, methyl ester 127379-24-2 98 
2-Carbomethoxy-8-methyl-8-'azafoicycl 043 021-26-7 97 
2 f 6-Dimethoxytoluene 0 05673-07-4 38 


Abimdance 

80 

60 

40 

20 

0 

m/z-> 

Abundance 

80 

60 

40 

20 


Average of 2.033 to 2.128 min.: 615388.D\data.ms {-) 


152 


42 


82 


51 t i 




106 


122 


138 




166 


181 


( | ■ rrf‘rrl rj I r i 14 i-t I r t n - I n r r-j - T I r - 

40 60 60 70 80 90 100 110 120 130 140 160 160 170 180 


#43743: Ecgonidine, methyt ester 


1$2 


122 


106 


138 


m/z-> 


0 V-ry- 


-T-r^r-T-p 


T“ 


T- 


Tr^ 


181 


166 


40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140 150 160 170 180 


615388,D 


Fri Sep 16 08:49:46 2011 


Page 2 


Folk_OIG_PRR_024909 








Area Percent / Library Search Report 


Inforination from Data File; 


File Name 

E;\SYSTEM7\08 01 08\615388.D 


Operator 

DJR 


Date Acquired 

2 Aug 2008 5:35 


Sample Name 



Submitted by 

ASD 


Vial Number 

88 


AcquisitionMeth 

DRUGS.M 


Integrator 

RTE 


Search Libraries: C:\Database\SLI.L 

Minimum Quality: 80 


C:\Database\NIST0Sa.L 

Minimum Quality: 80 


C;\Database\PMW_TOX2.L 


PK# RT 

Library/ID 

CAS# Qual 


2.30 C:\Database\NIST05a.L 


Pseudoecgonine methyl ester 

099189-88-5 

97 

Ecgonine methyl 

ester 

106293-60-1 

97 

Ecgonine methyl 

ester 

106293-60-1 

96 



40 50 60 70 60 90 100 110 120 130 140 150 160 170 180 190 200 


615388.D 


Fri Sep 16 08:49i47 2011 


Page 3 


Folk_OIG_PRR_024910 






Area Percent / Library Search Report 


Information from Data File: 


Pile Name 

E:\SYSTEM7\08 01 08\615388.D 


Operator 

DJR 


Date Acquired 

2 Aug 2008 5:35 


Sample Name 



Submitted by 

ASD 


Vial Number 

88 


AcquisitionMeth 

DRUGS,M 


Integrator 

RTE 


Search Libraries: C:\Database\SLI.L 

Minimum Quality: 80 


C:\Database\NIST05a.L 

C;\Database\PMW_TOX2.L 

Minimum Quality; 80 

PK# RT 

Library/ID 

CAS# Qual 


2.35 C: \Database\PMV7_TOX2 , h 

Cocaine-M (methylecgonine) 
Lobeline artifact 
Selegiline-M (HO-) AC 


007143-09-1 59 
000000-00-0 4 
000000 - 00-0 2 



m/z-> 


40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140 160 160 170 180 190 200 


615388.D 


Fri Sep 16 08:49:48 2011 


Page 4 


Folk_OIG_PRR 02491 1 






Area Percent / Library Search Report 


Information from Data File; 


File Name 
Operator 
Date Acquired 
Sample Name 
Submitted by 
Vial Number 
AcquisitionMeth 
Integrator 


E: \SYSTEM7\08_01__08\615388 .D 
DJR 

2 Aug 2008 5:35 


ASD 
88 

DRUGS,M 
RTE 


Search Libraries; C;\Database\SLI,L Minimum Quality: 80 

C;\Database\NIST05a,L Minimum Quality; 80 

C:\Database\PMW_T0X2.L 


PK# RT Library/ID 


CAS# Qual 


4 3.98 C:\Database\NIST05a.L 

Imidazo [2,1-b] thiazole, 2,3,5,6-tet 006649-'23-'6 99 
Imidazo[2,l-b]thiazole, 2,3,5,6-tet 014769-4 99 
Imidazo[2,1-b]thiazole, 2,3,5,6-tet 014769-73-4 98 


Abundance Average of 3.939 to 4,241 min.; 615388.D\cJala,ms {-) 




615388.D Fri Sep 16 08:49:48 2011 


Page 5 


Folk_OIG_PRR_024912 







Area Percent / Library Search Report 


Information from Data File; 



File Name 

E:\SYSTEM7\08 01 08\615388.D 



Operator 

DJR 



Date Acquired 

2 Aug 2008 5:35 



Sample Name 




Submitted by 

ASD 



Vial Number 

88 



AcquisitionMeth 

DRUGS.M 



Integrator 

RTE 



Search Libraries: C: \Database\SLI,L 

Minimum 

Quality: 80 


C:\Database\NIST05a.L 

Minimum 

Quality: 80 


C;\Database\PMW_TOX2,L 



PK# RT 

Library/ID 

CAS« 

Qual 


5 4.75 C:\Database\SLI.L 

COCAINE 


000050-36-2 99 


Abundance 

80 

60 

40 

20 

0 




42 


55 a? 


f y I. . 


Average of 4.696 to 4,861 min,: 616388.0\data.ms (-) 
182 


94 


105 


122 


138 


303 


198 


209 223 242 260 


272 


288 


r 1" j I i " l l' [ i I r -'f ' j I , j j | | ; | | ^- T' I I j i I f > j "T - j: 1 I [ 

m/z-> 40 60 80 100 120 140 160 180 200 220 240 260 280 300 


Abundance 


#29: COCAINE 



615388,D 


Fri Sep 16 08:49:49 2011 


Page 6 


Folk_OIG_PRR_024913 








Area Percent / Library Search Report 


Information from Data File: 


File Name 
Operator 
Date Acquired 
Sample Name 
Submitted by 
Vial Number 
AcquisitionMeth 
Integrator 


E:\SYSTEM7\08_01_0 a\615389.D 
DJR 

2 Aug 2008 5:48 


ASD 

89 

DRUGS.M 
RTE 



Ret, Time Area Area % Ratio % 


3.86 4.68 

2.82 3.42 

10.85 13.16 

82.47 100.00 


2.065 
2.292 
3.971 
4.749 


165694 

121239 

466229 

3543359 


615389.D 


Fri Sep 16 08:49:53 2011 


Page 1 


Folk_OIG_PRR 024914 




Area Percent / Library Search Report 


Information from Data File: 


File Name 

E;\SySTEM7\08 01 08\615389.D 


Operator 

DJR 


Date Acquired 

2 Aug 2008 5:48 


Sample Name 



Submitted by 

ASD 


Vial Number 

89 


AcquisitionMeth 

DRUGS,M 


Integrator 

RTE 


Search Librariea; C:\Database\SLI.L 

Minimum Quality: 80 


C:\Database\NIST05a.L 

C;\Database\PMW_T0X2.L 

Minimum Quality: 80 

PK# RT 

Library/ID 

CAS# Qual 


1 2.06 C:\Database\NIST05a.L 

Scgonidine, methyl ester 127379'24-2 98 
2-Carbornethoxy-8-methyl-8-azabicycl 04 3 021-26-7 96 
3,S-Dimethoxyphenethylamine , 003213-28-3 43 



40 60 60 70 80 90 100 110 120 130 140 160 160 170 .180 


615389.D Fri Sep 16 08:49:54 2011 Page 2 


Folk_OIG_PRR_024915 






Area Percent / Library Search Report 


Information from Data File: 


File Name 
Operator 
Date Acquired 
Sample Name 
Submitted by 
Vial Number 
AcquisitionMe th 
Integrator 


E:\SYSTEM7\08 

DJR 

2 Aug 2008 


ASD 
89 

DRUGS,M 
RTE 


01 08\615389.D 


5:48 


Search Libraries; 


C:\Database\SLI.L 
C:\Database\NIST05a,L 


Minimum Quality; 80 
Minimum Quality: 80 


PK§ RT 

C;\Database\PMW_TOX2.L 

Library/ID 

CAS# 

Qual 

2 2.29 

C;\Database\NIST05a.L 




Ecgonine methyl ester 

106293-60-1 

97 


Ecgonine methyl ester 

106293-60-1 

96 


Pseudoecgonine methyl ester 

099189-88-5 

96 

Abundance 

Average of 2.250 to 2.329 min.: 615389.D\data.nns (-) 

- 


a2 


80 

60 

40 

20 

0 

rr)/2-'> 

Abundance 

60 

60 

40 

20 

0 

m/z-> 


42 


55 


68 


tWrrfi 


96 


112 


105 

f f t t 


122 

l‘H“i 


140 


162 

rf^ 


168 


182 ISS 


r^—rrr I• j • t -r' T-r 'j- T T < i | f r i r | i t t- i j ; t r t | i i i i i j t i M } f r i i |~f < t i pi i j r| i | rt i I'j > i 

40 60 60 70 80 90 100 110 120 130_140 150 160 170 180 J9Q 200_ 


82 


42 


55 


68 


41,^ 


#56371: Ecgonine melhyl ester 


96 


.[103 


112 

j ^ 122 


"^40 <155 


168 


182 


199 


, , j . . . . j . , , r i i i p r r t i pr i i < ^ - r- n rp ' i l l iy - v -r i j i ’ l - n j p - t ; i‘| rr 

40 50 60 70 80 90 100 110.J20 130. 140 150 160 170 180 190 200 


615389.D Fri Sep 16 00:49:55 2011 Page 3 


Folk_OIG_PRR 024916 









Area Percent / Library Search Report 


Information from Data File: 


File Name 

E;\SYSTEM7\08 01 08\615389.D 


Operator 

DJR 


Date Acquired 

2 Aug 2008 5:48 


Sample Name 



Submitted by 

ASD 


Vial Number 

89 


AcquisitionMeth 

DRUGS.M 


Integrator 

RTF 


Search Libraries: C:\Database\SLI.L 

Minimum Quality: 80 


C:\Database\NIST05a.L 

Minimum Quality: 80 


C:\Database\PMW_TOX2.L 


PK# RT 

Library/ID 

CAS# Qual 


3 3.97 C;\Database\KIST05a.L 

Imidazo[2;1-b]thiazole, 2,3,5,6~tet 006649-23-6 99 
Imidazo[2,1-b]thiazole, 2,3,5,6-tet 014769-73-4 98 
Imidazo[2,1-b]thiazole, 2,3,5,6-tet 014769-73-4 98 


Abundance Average of 3.939 to 4.183 min.; 615389.D\data.ms {-) 




615389,D Fri Sep 16 08:49:56 2011 


Page 4 


Folk_OIG_PRR_024917 








Area Percent / Library Search Report 


Information from Data File: 


File Name 

E:\SYSTEM7\08 01 08\615389.D 


Operator 

DJR 


Date Acquired 

2 Aug 2008 5:48 


Sample Name 



Submitted by 

ASD 


Vial Number 

89 


AcquisitionMeth 

DRUGS.M 


Integrator 

RTE 


Search Libraries: C: \Database\SLI.L 

Minimum Quality; 80 


C:\Database\NIST05a.L 

Minimum Quality: 80 


C:\Database\PMW_TOX2.L 


PK# RT 

Library/ID 

CAS# Qual 


4 4.75 C:\Database\SLI.L 

COCAINE 


000050-36-2 99 



Abundance “. #29rcOCAINE 

1 


80 


60 


40 


20 


42 


55 68 


m/ 2 -> 


40 


60 


94 




105 


122 


135 166 


182 




198 

I 214 


244 259 


272 


303 


r 


80 100 120 140 160 180 200 220 240 260 280 300 


615389.D Fri Sep 16 08;49t56 2011 


Page 5 


Folk_OIG_PRR_024918 







Area Percent / Library Search Report 


Information 
File Name 
Operator 
Date Acquired 
Sample Name 
Submitted by 
Vial Number 
AcquisitionMeth 
Integrator 


from Data File: 

E;\SYSTEM7\08_01_08\615390.D 
DJR 

2 Aug 2008 6:00 


ASD 
90 

DRUGS.M 
RTE 


Abundance TIC: 616390.D\data.ms 



Ret» Time Area Area % Ratio % 


2.059 

274550 

7,86 

11,01 

2,292 

282250 

8,08 

11.32 

2,345 

103340 

2,96 

4.14 

3.971 

339056 

9,71 

13.60 

4,744 

2493968 

71.40 

100.00 


615390.D 


Fri Sep 16 08:50:01 2011 


Page 1 


Folk_OIG_PRR_024919 










Area Percent / Library Search Report 


Information from Data File: 


File Name 
Operator 
Date Acquired 
Sample Name 
Submitted by 
Vial Number 
AcquisitxonMeth 
Integrator 


E;\SYSTEM7\08_01_08\615390.D 
DJR 

2 Aug 2008 6:00 


ASD 

90 

DRUGS,M 
RTE 


Search Libraries t 


PK# 


RT 


C:\Database\SLI.L 
C:\Database\NIST05a.L 
C:\Database\PMW TOX2.L 


Library/ID 


Minimum Quality: 80 
Minimum Quality: 80 


CAS# 


Qual 


2.06 C;\Database\NIST05a,L 

Ecgonidine, methyl ester 127379-24-2 98 
2-Carbomethoxy“8-methyl-8-azabicycl 04 3021-26-7 96 
2,6-Dimethoxytoluene 005673-07-4 43 


Abundance 

80 

60 

40 

20 


42 


Average of 2,033 to 2.123 min,: 615390*D\data,ms (-) 


152 



1 82 -122 

1 ^ 

j 1 


1 57 

106 

138 

I 166 

} r-r-l-ry^nrr-rt^ 

‘1 -nr-i 


181 


Abundance 

80 

60 

40 

20 


40 50 60 70 80 90 JGO 110_ 120 _ 130 140 150 160 170^ 180 

#43743: Ecgonjdine, methyl ester 

152 


122 


106 

It- 


138 


166 


181 


t ~ T - T ^-r~r~r T-x-T n I r j " r f- r i py rr^ i j T ~T-‘i^r [ } ‘I * t i r ] i t i 1* ^ < i i t I r i | t ' i i "] 

m/z-‘> 40 60 60 70 80 90 100 110 120 130 140 160 160 170 180 


615390,D 


Fri Sep 16 08:50:01 2011 


Page 


Folk_OIG_PRR_024920 





Area Percent / Library Search Report 


Information from Data File: 


File Name 

E:\SYSTEM7\08 01 08\615390.D 


Operator 

DJR 


Date Acquired 

2 Aug 2008 6:00 


Sample Name 



Submitted by 

ASD 


Vial Number 

90 


AcquisitionMeth 

DRUGS.M 


Integrator 

RTE 


Search Libraries: C:\Database\SLI,L 

Minimum Quality: 80 


C;\Database\NlST05a.L 

C;\Database\PMW_TOX2.L 

Minimum Quality: 80 

PK# RT 

Library/ID 

CAS# Qual 


2.29 C;\Database\NIST05a.L 


Ecgonine methyl 

ester 

106293-60-1 

98 

Ecgonine methyl 

ester 

106293-60-1 

94 

Pseudoecgonine methyl ester 

099189-88-5 

94 


Abundance 


Abundance 


m/2--> 



Average of 2.234 to 2.329 min.; 615390.D\data.nis H 
& 


96 


122 140 155 182 If 

105. ,1 1^,129 ,| 148, . 1 .,. . 1 . 1 . 207 


-J~rr-r t } I I I 1 j > -r-r I I ^ 1 I 1 7- . i t V' l I j n i / f rr-i-T-] ? > 

40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140 160 160 170 180 _ 190^ 200 


IMh 


rl 


#56371: Ecgonine nnelhyl ester 


96 


i-r-rV^ 


112 


40 50 


i H - l t f I 'l ' i i-| ^ 1 i 4 I j f rt- ’ I 'l 1 I ry i‘ i"n [ i- fr - Jj' 


140 


168 


155 


182 


199 


r 

70 80 90 too 110 120 130 140 160 160 170 180 190 200 


615390.D Fri Sep 16 08:50:02 2011 


Page 3 


Folk_^OIG_PRR 024921 







Area Percent / Library Search Report 


Information from Data File; 


File Name 
Operator 
Date Acquired 
Sample Name 
Submitted by 
Vial Number 
AcquisitionMeth 
Integrator 


E:\SYSTEM7\08 

DJR 

2 Aug 2008 


ASD 
90 

DRUGS,M 
RTE 


01 08\615390.D 


6 : 00 


Search Libraries: C:\Database\SLI.L Minimum Quality: 80 

C;\Database\NIST05a,L Minimum Quality: 80 

C: \Database\PMV^__TOX2 , L 


PK# RT Library/ID 


CAS# Qual 


3 2.35 C:\Database\PMVJ_TOX2.L 

Cocaine-M (methylecgonine) 
Chloroform 

Maleic hydrazide (MH) 


007143-09-1 32 
000067-66-3 7 
000123-33-1 4 


Abundance 


m/z-> 
Abundance 




#457: Cocaine-M {methylecgonine) P862 


96 


112 


140 


168 


199 


156 


182 


f-pr t i. r i pi | ri i-ryl r » i | T~ i j t-t~i i p-r-ri j i I' t T - j it i ^ ’ prr-r^~prr t I' j ; m | ^ - 

m/ 2 -> 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140 150 160 170 180 190 200 


615390.D 


Fri Sep 16 08:50:03 2011 


Page 4 


Folk_OIG_PRR_024922 









Area Percent / Library Search Report 


Information from Data File; 

File Name ; E : \SYSTEM7\08__01_08\615390 ,D 

Operator ; DJR 

Date Acquired : 2 Aug 2008 6:00 

Sample Name : 

Submitted by ; ASD 

Vial Number i 90 

AcquisitionMe t h: DRUGS,M 
Integrator : RTE 


Search Libraries; C; \Database\SLI, L J^inimum Quality: 80 

C:\Database\NIST05a,L Minimum Quality: 80 

C;\Database\PMW_TOX2.L 

PK# RT Library/ID CAS# Qual 


4 3,97 C;\Database\NIST05a,L 

Imidazo[2,1-b]thiazole, 2,3,5,6-tet 014769-73-4 98 
Imidazo[2,l-b]thiazole, 2,3,5,6-tet 006649-23-6 98 
Imida2o[2,1-b] thiazole. 2,3,5,6-‘tet 006649-23-6 98 


Abundance Average of 3.934 to 4.199 min.: 615390,D\data.JTis {-) 



2040 ,__60 eg_ 100 __120 140 _16g_ lao .__2O0_ 2^0 _240_ 2 ^ _280 


Abundance #69447: lmidazol2,1-blth!a2o!e, 2,3,6,6-tetfahydr0“6-phenyl-, (S)- 



615390,D Fri Sep 16 08.-50;04 2011 Page 5 

Folk_OIG_PRR 024923 






Area Percent / Library Search Report 


Information from Data File: 


File Name 
Operator 
Date Acquired 
Sample Name 
Submitted by 
Vial Number 
AcquisitionMeth 
Integrator 


E : \ SYSTEM? \ 0 8__01_0 8\615390.D 
DJR 

6:00 


90 

DRUGS.M 
RTE 


2 Aug 2008 


Search Libraries: C;\Database\SLI.L Minimum Quality: 80 

C:\Database\NIST05a.L Minimum Quality: 80 

C: \Database\PMW__TOX2 , L 


PK# RT Library/ID 


CAS# Qual 


5 4.74 C:\Database\SLI.L 

COCAINE 


000050-36-2 99 


Abundance 


80 


6Q 

40 

20 


42 


32 


,55 68 


Average of 4.691 lo 4.866 min.: 615390.D\dala,ms (-) 


182 


94 


105 


122 




40 


60 


80 


100 120 


135 lee 


198 


208 222 


-T- [ I Vr r-|-Vin » i- r-r-Y ■ »" r ■ 7-7-r-r ■ pT" 

140 160 180 200 220 240 


272 

244 259 i 288 


^-pr- 

260 


303 


-i- 


280 300 


Abundance 


80 


60 

40 

20 


42 




65 68 




40 


60 


94 


105 


#29: COCAINE 


182 


122 


135 


80 


N- I. I I'.T-. t r | i rv I r 

100 120 140 160 


198 

1 214 


180 


-T-pr-r-T-T-p- 

200 220 


244 259 


272 


T 


1 r-r 


303 


240 260 280 300 


615390,D 


Fri Sep 16 08:50:05 2011 


Page 6 


Folk_OIG_PRR_024924 







Area Percent / Library Search Report 


Information from Data File: 


File Name 
Operator 
Date Acquired 
Sample Name 
Submitted by 
Vial Number 
AcquisitionMeth 
Integrator 


.E;\SYSTEM7\08_01_08\615391.D 
DJR 

2 Aug 2008 6:13 

BLANK 
ASD 
2 

DRUGS.M 
RTE 


Abundance TiC: 615391.D\data.ms 



Ret» Time 


Area Area % Ratio % 


***N0 INTEGRATED PEAKS*** 


615391.D Fri Sep 16 08:50:09 2011 


Page 1 


Folk_OIG_PRR_024925 




Area Percent / Library Search Report 


Information from Data File: 

File Name : E:\SYSTEM7\08_01__08\615392.D 

Operator ; DJR 

Date Acquired : 2 Aug 2008 6:26 

Sample Name : 

Submitted by : ASD 

Vial Number : 92 

AcquisitionMeth: DRUGS,M 
Integrator : RTS 


Abundanco tiC: 615392.D\data.ms 


4.t49 

2500000 

2000000 

1500000 



Tlme-> 2,00 _2*5p 3,00 3,5Q_4.00 ^50 ^,00 5,50 6,00 j6.50_ 7.00 Z-50__S-00 8,60 _9.00^ 9.50 


Ret * Time 

Area 

Area % 

Ratio 1 

2,059 

337978 

7.46 

9,63 

2,292 

399096 

8,81 

11,37 

2.345 

103250 

2,28 

2,94 

3.394 

178799 

3,95 

5.09 

4.749 

3510831 

77.50 

100,00 


615392*0 Fri Sep 16 08:50:13 2011 


Page 1 


Folk_OIG_PRR_024926 






Area Percent / Library Search Report 


Information from Data File: 


File Name 

E:\SYSTEM7\08 01 08\615392.D 


Operator 

DJR 


Date Acquired 

2 Auq 2008 6:26 


Sample Name 



Submitted by 

ASD 


Vial Number 

92 


AcquisitionMeth 

DRUGS.M 


Integrator 

RTE 


Search Libraries: C: \Database\SLI. L 

Minimum Quality: 80 


C:\Database\NIST05a.L 

C:\Database\PMW_TOX2.L 

Minimum Quality: 80 

PK# RT 

Library/ID 

CAS# Qual 


1 2.06 C:\Database\NIST05a.L 

Ecgonidine, methyl ester 127379-24-2 98 
2-Carbomethoxy-8-methyl~8-azabicycl 043021-26-7 96 
3,5-Dimethoxyphenethylamine 003213-28-3 43 


Abundance Average of 2.033 to 2.123 min.: 616392.D\data.ms (-) 



Abundance 


80 


60 

40 

20 


#43743; Ecgonidine, methyl ester 



1^ 

>2 




181 

122 



106 

136 

] 

I 166 


!v-TT'T'rT-rT-r‘r'rT-rT'r-’'i f ! i ("T f > -rT'T-l i f"T i '! 

Til i-T-T-ii ■ ’ ^4"l 

rt-TT"'! 1 1 

Lt-i lin I I I r-T-T 1 l-t 


m/z-> 


40 60 60 70 80 90 100 110 120 130 140 150 160 170 180 190 200 


615392.D Fri Sep 16 08:50:14 2011 


Page 2 


Folk_OIG_PRR 024927 












Area Percent / Library Search Report 


Information from Data File: 



File Name 

E:\SYSTEM7\08 01 08\615392.D 



Operator 

DJR 



Date Acquired 

_2 Aug 2008 6:26 



Sample Name 




Submitted by 

ASD 



Vial Number 

92 



AcquisitionMe th 

DRUGS,M 



Integrator 

RTF 



Search Libraries: C: \Database\SLI,L 

Minimum 

Quality: 80 


C:\Database\NrST05a.L 

Minimum 

Quality; 80 


C;\Database\PMW_TOX2.L 



PK# RT 

Library/ID 

CAS# 

Qual 


2.29 C:\Database\NIST05a.L 


Ecgonine 

methyl 

ester 

106293-60-1 

98 

Ecgonine 

methyl 

ester 

106293-60-1 

96 

Ecgonine 

methyl 

ester 

106293-60-1 

95 


Abundance 

80 

60 

40 

20 

0 


Average of 2.250 to 2.324 min,: 615392.D\data.ms (-) 


96 


42 


55 


68 


Abundance 

80 

60 

40 

20 

0 

m/z-> 


105 

-T-r^ 


112 168 
j 140 1^5 7 162 


199 


r^i I > / ■ p iM'i ' p j I r rf yr i-iT ^ - ri t- r p I t l g'l I i i | l f-rr } I rt i-[-iT-r-r-|^^n-i-fr-. . . ^ . 

40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140 150 160 170 180 190 200 


207 




42 


55 


68 




#56371: Ecgonln© methyS ester 


96 




112 


il03 


-y-rr- r r j i rrl' j‘ jM -rv-|-i" M -- r | f -n i | "ti-r-T-|-) ) ■ i [ i 

40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140 150 160 170 180 190 200 


122 


140 ic#; 
148 

-H ^'i I 1 1 -1 r l i 


168 


182 

ryU-r 


199 


615392,D Fri Sep 16 08:50:14 2011 


Page 3 


Folk_OIG_PRR_024928 







Area Percent / Library Search Report 


Information from Data File: 


File Name 

S;\SYSTEM7\08 01 08\615392.D 


Operator 

DJR 


Date Acquired 

2 Aug 2008 6:26 


Sample Name 



Submitted by 

ASD 


Vial Number 

92 


AcquisitionMeth 

DRUGS.M 


Integrator 

RTE 


Search Libraries: C: \Database\SLI,L 

Minimum Quality: 80 


C:\Database\NIST05a.L 

Minimum Quality: 80 


C;\Database\PMW_TOX2.L 


PK# RT 

Library/ID 

CAS# Qual 


3 2.35 C:\Database\PMW_TOX2.L 

Cocaine-M (methylecgonine) 
Lobeline artifact 
Selegiline-M (nor-HO-) 


007143-09-1 62 
000000-00-0 4 
000000 - 00-0 2 


Abundance 

80 

60 

40 

20 

0 ^ 


42 


59 


50 


67 


Average of 2,324 lo 2.478 min.; 616392.0\data.ms (-) 


96 


112 


10 ! 


% 


199 


123 


140 

• k 


rr}fz-‘> 


|T~r7*r|~r-rT' 'r j • r n i j'i ^< < i j rl i p t~ r - r r^ ~f ri n i i f r*[ 'i rt T ^ j rii r[ i i ii | 

40 60 60 70 80 90 100 lio 120 130 140 150 160 170 180_190 200 


153 


166 


182 


207 



615392.D Fri Sep 16 08;50;15 2011 


Page 4 


Folk_OIG_PRR 024929 






Area Percent / Libr'ary Search Report 


Information from Data File: 


File Name 
Operator 
Date Acquired 
Sample Name 
Submitted by 
Vial Number 
AcquisitionMeth 
Integrator 


E:\SYSTEM7\08_01_08\615392,D 
DJR 

2 Aug 2008 6:26 


ASD 

92 

DRUGS.M 
RTE 


Search 

Libraries: C:\Database\SLX,L 

Minimum 

Quality: 80 


C: \Databas.e\NIST05a . L 

Minimum 

Quality: 80 


C:\Database\PMW_TOX2.L 



PK# 

RT Library/ID 

CAS# 

Qual 


4 

3.39 

C:\Database\NIST05a.L 






IH-Purine-2,6-dione, 

3,7-dihydro-1, 

000058-08-2 

98 



lH-Purine-2,6-dione; 

3,7-dihydro-l, 

000058-08-2 

98 



lH-Purine-2,6-dione, 

3,7-dihydro-1, 

000058-08-2 

96 


Abundance 

SO 

60 

40 

20 


42 


Average of 3,326 to 3.494 min.: 6i5392.0\data.ms (-) 


65 


67 


82 


94 


109 


136 165 

122 h 149 1 


1$4 


207 


n j r ^ I 1 q ’t I I | f rn' j i r r ^ j i i I i [ m i i | j i i t 

m/z-> 10 20 30 40 50 60 7^ 80_ 90 JOO 110 120 130 140J50^^^_1^^ .170 M 190_.26o_ 



615392.D Fri Sep 16 08:50:16 2011 


Page 5 


Folk_OIG_PRR_024930 









Area Percent / Library Search Report 


Information from Data File; 


File Name 

E:\SYSTEM7\08 01 08\615392.D 


Operator 

DJR 


Date Acquired 

2 Aug 2008 6:26 


Sample Name 



Submitted by 

ASD 


vial Number 

92 


AcquisitionMeth 

DRUGS.M 


Integrator 

RTE 


Search Libraries: C:\Database\SLI.L 

Minimum Quality: 80 


C:\Database\NIST05a.L 

C:\Database\PMW_TOX2.L 

Minimum Quality: 80 

PK# RT 

Library/ID 

CAS# Qual 


5 4.75 C:\Database\SLI.L 

COCAINE 000050-36-2 99 


Abundance 


80 


60 


40 


20 

42 

0 

1*^-4 

m/z--> 

40 


8^ 


65 67 


Average of 4.686 to 4.882 min.: 616392.b\dala.ms (>) 
182 


94 


105 




122 


135 


162 


166 




I I "j 1 I j 


198 272 

208 222 242 253 L 288 


303 


"r 


m/z-> 40 60 80 100 120 140 160 180__200._^20 _240 __260 _2^B0 JOO 


Abundance 

80 

60 

40 

20 

0 


82 


42 


56 68 

JAukIL 


#29: COCAINE 


182 


94 


t05 


122 


m/z-> 


40 


60 


60 100 


120 


135 166 

-r-rt-r-r^l-V-prVnr 

140 160 


180 


198 

! 214 

T-“r‘| I i I 

200 


244 259 


272 


303 




■ r 1 r f j^"T--T 


220 240 260 280 


300 


615392,D Fri Sep 16 08:50:17 2011 
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Folk_OIG_PRR 024931 
















Area Percent / Library Search Report 


Information from 
File Name : 

Operator 
Date Acquired : 
Sample Name : 
Submitted by : 
Vial Number : 
AcquisitionMeth: 
Integrator : 


Data File; 

E: \SYSTEM7\08_01__08\615393 .D 
DJR 

2 Aug 2008 6:38 

BLANK 
ASD 
2 

DRUGS. M 
RTE 


Abundance TIC: 6V6393.D\data.ms 



Ret» Time 


Area Area % Ratio % 


INTEGRATED PEAKS*** 


615393.D 


Fri Sep 16 08:50:21 2011 


Page 1 


Folk_OIG_PRR_024932 





Area Percent / Library Search Report 


Information from Data File: 


File Name 
Operator 
Date Acquired 
Sample Name 
Submitted by 
Vial Number 
AcquisitionMeth 
Integrator 


E: \SYSTEM7\08_01__08\615394 .D 
DJR 

2 Aug 2008 6:51 


ASD 
94 

DRUGS.M 
RTE 


Abundance TIC: 615394.b\data.nns 



Ret. Time 


Area Area % Ratio % 


2.059 
2,292 
3.976 
4,749 


290338 

281273 

549045 

3755466 


5,95 7,73 

5.77 7.49 

11,26 14.62 

77.02 100.00 


615394,D Fri Sep 16 08:50:27 2011 


Page 1 


Folk_OIG_PRR_024933 






Area Percent / Library Search Report 


Information from Data File: 

File Name ; E:\SYSTEM7\08__01_08\615394 

Operator : DJR 

Date Acquired 
Sample Name 
Submitted by 
Vial Number ; 94 

AcquisitionMeth: DRUGS,M 
Integrator : RTE 


^^U^2008 6:51 

ASD 


Search Libraries: C:\Database\SLI.L Minimum Quality: 80 

C:\Database\NIST05a.L Minimum Quality: 80 

C:\Database\PMW_TOX2.L 


PK# RT Library/ID 


CAS# Qual 


1 2.06 C:\Database\NIST05a.L 

Ecgonidine, methyl ester 127379-24-2 98 
2-Carbomethoxy-8-methyl-8-azabicycl 043021-26-7 96 
3,5-Dimethoxyphenethylamine 003213-28-3 43 


Abundance 


80 


60 

40 

20 


Average of 2.033 to 2.128 min.: 615394.D\data.ms H 

162 


42 


82 


122 


57 


68 


94 


74 , 


106 




116. 


138 


I l ‘' rh I I I r T 'l-rr 


181 


166 


207 


I I t ' M I I 1 rr I 1 } i-n~r-| 


m/z.-> 40 __ 60 _60 __ 70_80 _ 90 100 110 .J 20 130 140 150 160 170 180 190 _ 200_ 

Abundance 


80 


60 


40 


20 


#43743: Ecgonidine. melhyi ester 

162 


122 


106 


138 


181 


166 


m/z-> 


I-T-TT^ 


40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140 150 160 170 180 190 200 


615394.D Fri Sep 16 08:50:27 2011 


Page 2 


Folk_OIG_PRR_024934 







Area Percent / Library Search Report 


Information from Data File: 



File Name 

E:\SYSTEM7\08 01 08\615394.D 



Operator 

DJR 



Date Acquired 

2 Aug 2008 6;51 



Sample Name 




Submitted by 

ASD 



Vial Number 

94 



AcquisitionMe t h 

DRUGS.M 



Integrator 

RTE 



Search Libraries: C;\Database\SLI.L 

Minimum 

Quality: 80 


C:\Database\NIST05a.L 

Minimum 

Quality: 80 


C: \Database\PMW_T0X2.L 



PK# RT 

Library/ID 

CASH 

Qual 


2 2.29 C:\Database\NIST05a.L 


Ecgonine 

methyl 

ester 

106293-60-1 

97 

Ecgonine 

methyl 

ester 

106293-60-1 

96 

Pseudoecgonine methyl ester 

099189-88-5 

95 




615394.D 


Fri Sep 16 08:50:28 2011 


Page 3 


Folk_OIG_PRR_024935 








Area Percent / Library Search Report 


Information from Data File: 


File Name 
Operator 
Date Acquired 
Sample Name 
Submitted by 
Vial Number 
AcquisitionMeth 
Integrator 


E:\SySTEM7\08_01_08\615394.D 
DJR 

2 Aug 2008 6:51 


ASD 

94 

DRUGS.M 
RTE 


Search Libraries; 


C:\Database\SLI.L 
C:\Database\NIST05a.L 
C: \Database\PMW__T0X2 .L 


Minimum Quality: 80 
Minimum Quality: 80 


PK# RT 

Library/ID 


CAS# 

Qual 

3 3.98 

C:\Database\NIST05a.L 





Imidazo[2,1-b]thiazole, 

2,3,5,6-tet 

006649-23-6 

99 


Imidazo[2,l-b]thiazole. 

2,3,5,6-tet 

014769-73-4 

99 


Imidazo[2,1-b]thiazole, 

2,3,5,6-tet 

014769-73-4 

98 

Abundance 

Average of 3.944 to 4.156 min. 

,:615394.0\data.ms^). 

-.. 


ao 

60 

40 

20 

0 


148 


73 


51 
42 j 


101 


89 


121 


Liioj 


30 


204 


176 

167 .i. 189 


281 


I' J i i i'j‘ rry i j i [ I ' l' l I 'l-i i 11 j i p h 11 i ' {' i j i-n-T Ym q ' t f 1 11 ) T tt | i i ^ i p i u [ i n - q -Ti 11 j "r n i j i ittj! 

fn/E-> 40 60 60 70 80 90 100110120130140150160170180190 200 210220 230 240 260 260 270 280 


Abundance 

80 

60 

40 


#59445: fmldaEo(2,1-blthlaEo!e, 2,3,5,6-tekahydrO'6-phenyb 
148 204 


101 



73 


20 



127 



89 




51 63 


117 ! 


0 

rq- T VrrjVH' 


^T]-Ti 1^1 |Tri 

Li 


.136 


176 

157 1 186 




yrxr^ 


1.. 1 p-rnji I > rp.. ^ f .TTT|T-r-i .jm 


40 50 60 70 80 90 100110 120130140150160170180190 200 210 220 230 240 250 260 270 280 


615394.D Fri Sep 16 08:50:29 2011 


Page 4 


Folk_OIG_PRR_024936 












Area Percent / Library Search Report 


Information from Data File: 



File Name 

E:\SYSTEM7\08 01 08\615394,D 



Operator 

DJR 



Date Acquired 

2 Aug 2008 6:51 



Sample Name 




Submitted by 

ASD 



Vial Number 

94 



AcquisitionMeth 

DRUGS.M 



Integrator 

RTE 



Search Libraries: C:\Database\SLI,L 

Minimum 

Quality: 80 


C:\Database\NIST05a.L 

Minimum 

Quality: 80 


C:\Database\PMW_TOX2.L 



PK# RT 

Library/ID 

CAS# 

Qual 


4 4.75 C:\Database\SLI,L 

COCAINE 


000050-36-2 99 


AbuncJance 


80 


60 

40 

20 

0 


b:2 


42 


,56 68 


m/2-> 40 

Abundance 

80 
60 

40 

20 
0^ 


60 


Average of 4.601 to 4.871 min.: 615394.0\daia.ms {-) 


182 


94 


105 


122 


' 'i' l l/ --'T-T- VI \ I*r - | I r- i I ) r ' T j i r 'T i j T-r -• ^ r- y-| ^ 

80 100 120 140 160 180 200 220 240 260 „,._280_ 300 


135 


152 


166 


198 


303 


208 222 


272 

242 258 j 289 




55 68 


#29: COCAINE 


182 


94 


105 


122 


135 ^56 


196 




I 214 


244 259 


272 


303 




40 60 80 too 120 140 160.,, 1,80 ,200 220 240 .260. 280 300 


615394 ,D 


Fri Sep 16 08:50:30 2011 


Page 5 


Folk_OIG_PRR_024937 








Area Percent / Library Search Report 


Information from Data File: 

File Name : E: \SYSTEM7\08_01__08\615395 *D 

Operator : DJR 

Date Acquired : ^^Aug^OOS 7:04 

Sample Name i 

Submitted by : ASD 

Vial Number : 95 

AcquisitionMeth: DRUGS.M 

Integrator : RTE 


Abundance TiC: 616396.D\data,ms 

j 4,|49 

2500000 


2000000 


1500000 



Time-> 2,00 2.60 _ 3,00_ 3.50 4.00 4.60 5.00 A.50 _6.0.0_ 6,60 AGO _7.5^ 8._00 8.50 0.00 9,60 


Ret. Time 


Area Area % Ratio % 


2.064 274875 6,17 8,13 
2.292 240901 5.41 7.13 
3,976 557709 12,52 16,50 
4.749 3380005 75.90 100.00 


615395.D Fri Sep 16 08:50:34 2011 


Page 1 


Folk_OIG_PRR_024938 





Area Percent / Library Search Report 


Information from Data File: 



File Name 

E;\SYSTEM7\08 01 08\615395.D 



Operator 

DJR 



Date Acquired 

2 Auq 2008 7:04 



Sample Name 




Submitted by 

ASD 



Vial Number 

95 



AcquisitionMeth 

DRUGS,M 



Integrator 

RTE 



Search Libraries .* C: \Database\SLI, L 

Minimum 

Quality: 80 


C:\Database\NIST05a.L 

C:\Database\PMW_TOX2 .h 

Minimum 

Quality: 80 

PK# RT 

Library/ID 

CAS# Qual 


1 2.0G C:\Database\NIST05a.L 

Ecgonidine, methyl ester 127379-24-2 98 
2-Carbomethoxy-8-methyl-8-azabicycl 043021-26-7 96 
3,5-Dimethoxyphenethylamine 003213-28-3 43 



615395,0 


Fri Sep 16 08:50:34 2011 


Page 2 


Folk_OIG_PRR_024939 











Area Percent / Library Search Report 


Information from Data File; 


File Name 

B:\SYSTEM7\08 01 08\615395.D 


Operator 

DJR 


Date Acquired 

2 Auq 2008 7:04 


Sample Name 



Submitted by 

ASD 


Vial Number 

95 


AcquisitionMeth 

DRUGS.M 


Integrator 

RTE 


Search Libraries; C;\Database\SLI.L 

Minimum Quality; 80 


C:\Dafcabase\NIST05a.L 

C:\Database\PMW_TOX2.L 

Minimum Quality; 80 

PK# RT 

Library/ID 

CAS# Qual 


2 2.29 C:\Database\NIST05a.L 


Ecgonine methyl 

ester 

106293--60-1 

98 

Ecgonine methyl 

ester 

106293-60-1 

97 

Ecgonine methyl 

ester 

106293-60-1 

95 



Abundance 

80 

60 

40 

20 




42 




4*1 I 


56 

4 


40 60 


^2 


68 


60 




#56371: Ecgonine melhyi ester 


96 


112 




122 


140 155 

q- i }M r 


168 


182 


199 






70 80 90 100 110 120 130 140 150 160 170 ISO 190 200 


615395.D Fri Sep 16 08:50;35 2011 Page 3 


Folk_OIG_PRR_024940 







Area Percent / Library Search Report 


Information from Data File: 


File Name 

E;\SYSTEM7\08 01 08\615395.D 


Operator 

DJR 


Date Acquired 

2 Aug 2008 7:04 


Sample Name 



Submitted by 

ASD 


Vial Number 

95 


AcquisitionMeth 

DRUGS.M 


Integrator 

RTF 


Search Libraries t Ci\Database\SLl.L 

Minimum Quality: 80 


C:\Database\NIST05a.L 

Cl \Database\PMl'J_TOX2. L 

Minimum Quality: 80 

PK# RT 

Library/ID 

CAS# Qual 


3 3.98 CADatabase\NIST05a.L 

Imidazo[2,l-b]thiazole, 2,3/5,6“tet 006649-23-6 99 
Imidazo[2,l“b]thiazole, 2,3/5,6-tet 014769-73-4 99 
Imidazo[2,1-b]thiazole, 2,3,5,6-tet 014769-73-4 98 


Abundance Average of 3.939 to 4,167 min,: 615395.Didata.ms {-) 




615395.D Fri Sep 16 08:50:36 2011 


Page 4 


Folk_OIG_PRR_024941 






Area Percent / Library Search Report 


Information from Data File; 

File Name E; \SYSTEM7\08_ 01_08\615395 . D 

Operator ; DJR 

Date Acquired ^^Aug 2008 7:04 

Sample Name r 

Submitted by ; ASD 

Vial Number : 95 

AcquisitionMeth: DRUGS,M 

Integrator .* RTE 


Search Libraries; C;\Database\SLI.L Minimum Quality: 80 

C;\Database\NlST05a.L Minimum Quality; 80 

C;\Database\PMW_TOX2.L 

PK# RT Library/ID CAS# Qual 


4 4.75 C:\Database\SLI,L 

COCAINE 000050-36-2 99 



Abundance #29: COCAINE 



m/ 2 -> 40 60 80 100 120 140 160 180 200 220 240 260 280 300 


615395,D Fri Sep 16 08:50:37 2011 Page 5 

Folk_OIG_PRR 024942 





Area Percent / Library Search Report 


Information from Data File: 

File Name : E: \SYSTEM7\08_01__08\615396 

Operator : DJR 

Date Acquired 
Sample Name 
Submitted by 
vial Number ; 96 

AcquisitionMeth; DRUGS.M 
Integrator : RTE 


2 Aug 2008 7:17 


Abundance TIC: 616396-0\data.nfis 



Ret, Time 


Area Area % Ratio % 


2.059 
2.292 
3,976 
4.754 


353540 

363218 

818477 

4687533 


5,68 7.54 

5.84 7,75 

13,15 17.46 

75.33 100,00 


615396.D Fri Sep 16 08:50:41 2011 


Page 1 


Folk_OIG_PRR_024943 




Area Percent / Library Search Report 


Information from Data File: 


File Name 

E;\SYSTEM7\08 01 08\615396,D 


Operator 

DJR 


Date Acquired 

2 Aug 2008 7:17 


Sample Name 



Submitted by 

ASD 


Vial Number 

96 


AcquisitionMeth 

DRUGS,M 


Integrator 

RTE 


Search Libraries: C; \Database\SLI.L 

Minimum Quality: 80 


C:\Database\NIST05a.L 

C:\Database\PMW_TOX2.L 

Minimum Quality: 80 

PK# RT 

Library/ID 

CAS# Qual 


1 2.06 C:\Database\NIST05a.L 

Ecgonidine/ methyl ester 127379-24-2 98 
2-Carbomethoxy-8-methyl-8-azabicycl 043021-26-7 96 
3,5-Dimethoxyphenethylamine 003213-28-3 47 


Abundance 


80 


60 

40 

20 


Average of 2.033 to 2,123 min.: 815396,D\data.ms {■ 


1$2 


42 

1 


62 


57 


61 ! 

0l-rT44-r-.-t4^ ^ I M l' . ■ . 

m/2-> _ 40 50,. 60 70 . .80 

Abundance 


80 

60 

40 

20 


106 


122 

1 


136 


h-t 






181 


166 


. -TT^ ' ! .-r-r-r-f 

90 100 110 120 130 140 150 160 _170 180 


#43743; Ecgonidine, methyl ester 


1$2 


122 


106 


m/z-> 


40 50 


60 


70 


-ry-n- 

80 


-T-y-rnr-ri-, i 

90 100 110 


138 

[ 


161 


166 


r- i [ t " t i i i l y t i t'- ry -i-T-i- 

120 130 140 150 160 170 180 


615396.D 


Pri Sep 16 08:50;42 2011 


Page 2 


Folk_OIG_PRR 024944 








Area Percent / Library Search Report 


Information from Data File: 


File Name 

E:\SYSTEM7\08 01 08\615396.D 


Operator 

DJR 


Date Acquired 

2 Aug 2008 7:17 


Sample Name 



Submitted by 

ASD 


Vial Number 

96 


AcquisitionMe th 

DRUGS.M 


Integrator 

RTF 


Search Libraries: C;\Database\SLI.L 

Minimum Quality; 80 


C;\Database\NIST05a.L 

C:\Database\PMW_TOX2.L 

Minimum Quality: 80 

PK# RT 

Library/ID 

CAS# Qual 


2.29 C;\Database\NIST05a.L 


Ecgonine methyl 

ester 

106293-60-1 

97 

Ecgonine 

methyl 

ester 

106293-60-1 

97 

Ecgonine 

methyl 

ester 

106293-60-1 

96 


Abundance 

80 

60 

40 

20 

0 


42 


Average of 2.244 to 2.329 min.: 616396.D\data.ms (-) 
6i2 


96 


65 


68 


112 


Abundance 

80 

60 

40 

20 

0^ 




182 


199 

I r ^ - t } ■ ] n -T- ^ ! - t"( i | T 'T-t- { ■ > i r [Ti } i | i n J [ i n 

40 5_0 60 70 80_ 90 100 110 120 .130 140. 150 160 170 180 J 90 200 


122 


168 

J- 


8)2 


42 


55 


68 


rxr i ’Ut -! I j'tH 


1^- 


#56371: Gcgonlne methyl ester 


96 


4-rfti 


112 


Ml. 


122 


140 -iRA 
, 1148 ^^^ 


168 


m/Z“> 


j p r i l y t- i i^ -r l‘ j ^ ^ -rT■^ j- i -j ^ I TT-t-i-r^ c i i 

40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140 150 160 170 180 190 200 


182 

L 


199 


615396.D 


Fri Sep 16 08:50:42 2011 


Page 3 


Folk_OIG_PRR 024945 








Area Percent / Library Search Report 


Information from Data File: 


File Name 

E:\SYSTEM7\08 01 08\615396.D 


Operator 

DJR 


Date Acquired 

2 Aug 2008 7:17 


Sample Name 



Submitted by 

ASD 


Vial Number 

96 


AcquisitionMeth 

DRUGS.M 


Integrator 

RTS 


Search Libraries: C:\Database\SLI.L 

Minimum Quality: 80 


C:\Database\NIST05a.L 

C;\Database\PMW_TOX2.L 

Minimum Quality: 80 

PKjf RT 

Library/ID 

CAS#- Qual 


3 3,98 C:\Database\NIST05a.L 

Imiclazo[2,1-b] thiazole, 2,3,5,6-tet 006649-23-6 99 
Imidazo[2,l-b3thiazole, 2;3,5,6-tet 014769-73-4 99 
Imidazo[2,1-b]thiazole, 2,3,5,6-tet D06649-23-6 98 


Abundance 


80 


60 

40 

20 


Average of 3.934 to 4.146 min.: 615396.D\data.ms (-) 

148 


73 


oi/z-> 


421 


40 


51 

I 63 


101 


r 

60 60 70 


89 


81 


rp 

80 




121 


458 ^ 


1P135 




204 


157 


176 

169 i 187 


90 100 110 120 130 140 160 


160 170 


180 


ryi-r 

190 




rp 


200 210 



615396 .D 


Fri Sep 16 08:50:43 2011 
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Folk_OIG_PRR 024946 








Area Percent / Library Search Report 


Information from Data File: 

File Name : E:\SYSTEM7\08_01__08\615396.D 

Operator t DJR 

Date Acquired : ^^Aug^OOS 7:17 

Sample Name : 

Submitted by : ASD 

Vial Number : 96 

AcquisitionMeth: DRUGS,M 
Integrator : RTE 


Search Libraries: C:\Database\SLI.L Minimum Quality: 80 

C:\Database\NIST05a.L Minimum Quality: 80 

C:\Database\PMW_TOX2.L 

PK# RT Library/ID CAS# Qual 


4 4.75 C:\Database\SLI.L 

COCAINE 000050-36-2 99 



Abundance #29: COCAiNE 



m/z--> 40 60 80 100 120 140 160 180 200 220 240 260 280 


303 

-1— |-^hT 

300 


615396.D Fri Sep 16 08:50:44 2011 


Page 5 


Folk OIG PRR 024947 










Area Percent / Library Search Report 


Information from Data File: 

File Name : E:\3YSTEMl\0B_01_QB\61S391 

Operator : DJR 

Date Acquired 
Sample Name 
Submitted by 
Vial Number ; 97 

AcquisitionMeth: DRUGS.M 
Integrator : RTE 


7:29 

ASD 


Abundance 


TfC:616397.D\data.ms 



Ret. Time 


Area Area % Ratio % 


2,059 
2.292 
3,971 
4.744 


225823 

161042 

229136 

1634558 


10.03 
7.16 
10.18 
72.63 


13.82 
9.85 
14.02 
100,00 


615397,D 


Fri Sep 16 08:50:48 2011 


Page 1 


Folk OIG PRR 024948 







Area Percent / Library Search Report 


Information from Data File: 


File Name 

E:\SYSTEM7\08 01 08\615397.D 


Operator 

DJR 


Date Acquired 

2 Au^ 2008 7:29 


Sample Name 



Submitted by 

ASD 


Vial Number 

97 


AcquisitionMeth 

DRUGS.M 


Integrator 

RTE 


Search Libraries: C:\Database\SLI.L 

Minimum Quality; 80 


C:\Database\NIST05a.L 

C:\Database\PMW_T0X2.L 

Minimum Quality: 80 

PK# RT 

Library/ID 

CAS# Qual 


1 2.06 C:\Database\NISTOSa.L 

Ecgonidine, methyl ester 127379-24-2 98 
2-Carbomethoxy-8-methyl-8-az:abicycl 043021-26-7 96 
3,5-Dimethoxyphenethylamine 003213-28-3 47 


Abundance 


80 


60 

40 

20 


Average of 2>033 lo 2.123 min.: 615397.D\data.ms (-) 

1$2 


42 


82 


57 


68 




122 


94 


106 


138 


181 


166 


207 


ni/z-> 

Abundance 

80 

60 

40| 

20 i 


i p 1 < | ^ ^ i i‘ | ‘ r i-i-T- p -- r -i 'i g ri i i j ' f i i r pt i i < ; i i rryn 

40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140 150 160 170_ 180. .190 200 


#43743: Ecgonldlne, methyl ester 

152 


122 


106 


m/z-> 


np 




t j i i~ T T~p 




138 


166 


j-rr- v i-1- r t i rp i t '} j i 


181 


I } I I M I I 


40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140 150 160 170 180 190 200 


615397.D Fri Sep 16 08:50:49 2011 
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Folk_OIG_PRR 024949 









Area Percent / Library Search Report 


Information from Data File: 

File Name : E:\SYSTEM1\OS_01__OB\6153 97 .D 

Operator : DJR 

Date Acquired : ^^Au^ 2008 7:29 

Sample Name : 

Submitted by : ASD 

Vial Number : 97 

AcquisitionMeth: DRUGS.M 
Integrator : RTF 


Search Libraries: C:\Database\SLI.L Minimum Quality: 80 

C:\Database\NIST05a.L Minimum Quality: 80 

C: \Database\PMW__TOX2 


PK# RT 

Library/ID 

CAS# 

Qual 

2 2.29 

C:\Database\NIST05a.L 




Ecgonine methyl ester 

106293-60-1 

97 


Ecgonine me t hy1 ester 

106293-60-1 

95 


Pseudoecgonine methyl ester 

099189-88-5 

95 




615397.D Fri Sep 16 08:50:50 2011 


Page 3 


Folk_OIG_PRR_024950 












Area Percent / Library Search Report 


Information from Data Pile; 


File Name 

E:\SYSTEM7\08 01 08\615397.D 


Operator 

DJR 


Date Acquired 

2 Aug 2008 7:29 


Sample Name 

- 


Submitted by 

ASD 


Vial Number 

97 


AcquisitionMeth 

DRUGS.M 


Integrator 

RTE 


Search Libraries: C:\Database\SLI,L 

Minimum Quality: 80 


C:\Database\NIST05a.L 

Minimum Quality: 80 


C:\Database\PMW_T0X2.L 


PK# RT 

Library/ID 

CAS# Qual 


3 3.97 C:\Database\NIST05a.L 

Imidazo[2,1-b]thiazole, 2,3,5,6-tet 006649-23-6 99 
Imidazo[2;1-b]thiazole, 2,3,5,6-tet 014769-73-4 98 
Imidazo[2,1-b]thiazole, 2,3,5,6-tet 014769-73-4 98 


Abundance Average of 3.939 to 4.135 min.: 615397.D\data,ms {-) 




615397.D 


Fri Sep 16 08t50:50 2011 


Page 4 










Area Percent / Library Search Report 


Information from Data File: 

File Name : E: \SYSTEM7\08_01__08\615397 .D 

Operator : DJR 

Date Acquired : 2 Aug 2008 7:29 

Sample Name : 

Submitted by : ASD 

Vial Number : 97 

AcquisitionMeth: DRUGS.M 
Integrator t RTE 


Search Libraries: C:\Database\SLI.L Minimum Quality: 80 

C:\Database\NISTOSa.L Minimum Quality: 80 

C:\Database\PMW_TOX2.L 

PK# RT Library/ID CAS# Qual 


4 4.74 C:\Database\SLI.L 

COCAINE 000050-36-2 99 


Abundance Average of 4.691 to 4.871 min.: 616397.D\data.ms (-) 

I f 



m/z-> 40. 60 __80 JOO JIO 140_ 160__ 180 200 220 24 0 260 2^. 30^ 


Abundance #29: COCAiNE 



615397,D Fri Sep 16 08:50:51 2011 Page 5 

Folk OIG PRR 024952 









Area Percent / Library Search Report 


Information from Data File: 


File Name 
Operator 
Date Acquired 
Sample Name 
Submitted by 
Vial Number 
AcquisitionMe th 
Integrator 


E:\SYSTEM7\08_01_08\615398.D 

DJR 

2 Aug 2008 7:42 

BLANK 
ASD 
2 

DRUGS.M 
RTE 


Abundance TIC: 615398.b\data,ms 



Ret. Time 


Area Area % Ratio % 


INTEGRATED PEAKS*** 


615338.D 


Fri Sep 16 08:50:56 2011 


Page l 


Folk OIG PRR 024953 





Area Percent / Library Search Report 


Information from Data File: 

File Name : E:\SYSTEM7\08_01_08\615399,D 

Operator t DJR 

Date Acquired i ^^Au^ 2008 7:55 

Sample Name : 

Submitted by : ASD 

Vial Number : 99 

AcquisitionMeth: DRUGS,M 
Integrator : RTE 


Abundance 

2500000] 

2000000 
1500000 
1000000 
500000 
0 

Time-> 2.00 2,50 A00_3.50_4.00_4.50_ 5.0^ 5.5^^^ 6 6.60 jm 7.60 1.00 A50___9‘00_J.50 


Ret, Time 


Area 

Area % 

Ratio % 

2.059 


285653 

6.11 

7.98 

2.292 


311184 

6.65 

8.70 

3.976 


503927 

10.77 

14.09 

4.749 


3577670 

76.47 

100.00 


TiC: 615399D\data.ms 



615399.D Fri Sep 16 08:51:01 2011 Page 1 

Folk_OIG_PRR 024954 







Area Percent / Library Search Report 


Information from Data Pile: 


File Name 

E:\SYSTEM7\08 01 08\615399.D 


Operator 

DJR 


Date Acquired 

2 Aug 2008 7:55 


Sample Name 



Submitted by 

ASD 


Vial Number 

99 


AcquisitionMeth 

DRUGS.M 


Integrator 

RTE 


Search Libraries: C;\Database\SLI.L 

Minimum Quality: 80 


C;\Database\NIST05a,L 

C:\Database\PMW_T0X2.L 

Minimum Quality: 80 

PK# RT 

Library/ID 

CAS# Qual 


1 2.06 C:\Database\NIST05a.L 

Ecgonidine, methyl ester 127379-24-2 98 
2-Carbomethoxy-8-methyl-8-azabicycl 043021-26-7 96 
3,5-Dimethoxyphenethylamine 003213-28-3 43 



m/Z‘-> 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140_ 150 160 170 180 190 200 


615399,D 


Fri Sep 16 08:51:02 2011 


Page 2 


Folk_OIG_PRR_024955 








Area Percent / Library Search Report 


Information from Data File; 

File Name ; E:\SYSTEM7\08__01__08\615399.D 

Operator : DJR 

Date Acquired r ^^Au^ 2008 7:55 

Sample Name r 

Submitted by ; ASD 

Vial Number . ; 99 

AcquisitionMeth; DRUGS.M 

Integrator : RTE 


Search Libraries; C:\Database\SLI,L Minimum Quality: 80 

C:\Database\NIST05a.L Minimum Quality: 80 

C:\Database\PMW_TOX2.L 

PK# RT Library/ID CAS# Qual 


2 2.29 C:\Database\NIST05a.L 


Ecgcnine 

methyl 

ester 

106293-60-1 

97 

Pseudoecgonine 

methyl ester 

099189-88-5 

95 

Ecgonine 

methyl 

ester 

106293-60-1 

95 


Abundance Average of 2.24S to 2.329 min.: 616399.D\data.ms {-) 



Abundance #66371: Ecgonine methyl ester 

I T 



615399.D Fri Sep 16 08:51:02 2011 


Page 3 


Folk OIG PRR 024956 












Area Percent / Library Search Report 


Information from Data File: 


File Name 

E:\SYSTEM7\08 01 08\615399.D 


Operator 

DJR 


Date Acquired 

2 Aug 2008 7:55 


Sample Name 



Submitted by 

ASD 


Vial Number 

99 


AcquisitionMeth 

DRUGS.M 


Integrator 

RTE 


Search Libraries; C:\Database\SLI.L 

Minimum Quality; 80 


C:\Database\NIST05a.L 

C:\Database\PMW_TOX2.L 

Minimum Quality: 80 

PK# RT 

Library/ID 

CASJ* Qual 


3 3.98 C:\Database\NIST05a.L 

Imida2o[2,1-b]thiazole, 2,3;5,6-tet 006649-23-6 99 
Imidazo[2,l-b]thiazole, 2,3,5,6-tet 014769-73-4 99 
Imidazo[2,1-b}thiazole, 2,3,5,6-tet 014769-73-4 98 


Abundance Average of 3.934 to 4.241 min.; 816399.DWata.m8 {-) 




615399.D Pri Sep 16 08:51:03 2011 Page 4 


Folk_OIG_PRR_024957 












Area Percent / Library Search Report 


Information from Data File: 


File Name 
Operator 
Date Acquired 
Sample Name 
Submitted by 
Vial Number 
AcquisitionMeth 
Integrator 


E!\SYSTEM7\0 8_01_08\615399.D 
DJR 

2 Auq 2008 7:55 


ASD 

99 

DRUGS.M 
RTF 


Search 

Libraries: C:\Database\SLI,L 

Minimum Quality: 80 


C:\Database\NIST05a.L 

Minimum Quality: 80 


C:\Database\PMW_TOX2.L 


PK# 

RT Library/ID 

CAS# Qual 


4 4.75 C:\Database\SLI.L 

COCAINE 


000050-36-2 99 



Abundance #29: COCAINE 



615399,D 


Fri Sep 16 08:51:04 2011 


Page 5 


Folk OIG PRR 024958 













Area Percent / Library Search Report 


Information from Data File: 
File Name 
Operator 


Date Acquired 
Sample Name 
Submitted by 
Vial Number 
AcquisitionMeth 
Integrator 


E;\SYSTEM7\08_01_08\615300.0 
DJR 

2 Auq 2008 8:07 


ASD 

100 

DRUGS .M 
RTE 


TIC:616300.D\data,ms 



Ret, Time 


Area Area % Ratio % 


2.059 
2 .292 
3 . 976 
4.749 


343775 

359621 

679425 

4042735 


6.34 8.50 

6.63 8.90 

12.52 16.81 

74.51 100.00 


615300.D 


Fri Sep 16 08:51:18 2011 


Page 1 


Folk OIG PRR 024959 









Area Percent / Library Search Report 


Information from Data File: 


Pile Name 

E:\SYSTEM7\08 01 08\615300.D 


Operator 

DJR 


Date Acquired 

2 Aug 2008 8:07 


Sample Name 



Submitted by 

ASD 


Vial Number 

100 


AcquisitionNeth 

DRUGS.M 


Integrator 

RTE 


Search Libraries: C: \Database\SLl.L 

Minimum Quality: 80 


C:\Database\NIST05a.L 

C:\Database\PMW_TOX2.L 

Minimum Quality: 80 

PK# RT 

Library/ID 

CAS# Qual 


1 2,06 C;\Database\NIST05a.L 

Ecgonidine, methyl ester 127379-24-2 98 
2”Carbomethoxy-8-methyl-8-azabicycl 043021-26-7 96 
2,6-Dimethoxytoluene 005673-07-4 47 


Abundance 


80 


60 

40 

20 


42 


57 


Average of 2.027 (o 2.123 mm.: 615300,D\cfata.ms (-) 

1$2 


82 


65 




122 


94 


106 


iuo 


138 


181 


166 


207 


I r t i j’n 'P ry T- rr f Y T'T'i i j i i ' l Tf < rrrfi' f ^ i | i t i ‘> j m m j'I j t i | i rr ’ rj - y\ i i j 

tn/z--> 40 50 60 70 80 90 100 110 12p__130 140 16p_.160 17p__180 190 20 0 


Abundance 


80 


60 

40 

20 


#43743: Ecgontdine, methyi ester 

152 


122 


106 


138 


m/z-> 


li'j I i r r- M Vr -r-- f -T- 4 T-|‘| i T '- r t- ' 


166 


181 


40 '”^0 ’ 60 70 ' 80 '' 90 *' 100 110 ,120 130 140 16_p._ .160 170_ J 80 190..200 


615300.D 


Fri Sep 16 08:51:19 2011 


Page 2 


Folk OIG PRR 024960 








Area Percent / Library Search Report 


Information from Data File; 


File Name 

E:\SYSTEM7\08 01 08\615300.D 


Operator 

DJR 


Date Acquired 

•^^Aug 2008 8:07 


Sample Name 



Submitted by 

ASD 


Vial Number 

100 


AcquisitionMeth 

DRUGS ,M 


Integrator 

RTE 


Search Libraries: C:\Database\SLl.L 

Minimum Quality: 80 


C:\Database\NIST05a.L 

C:\Database\PMW_TOX2.L 

Minimum Quality; 80 

PK# RT 

Library/ID 

CAS# Qual 


2 2.29 C:\Database\NIST05a.L 


Ecgonine 

methyl 

ester 

106293-60-1 

97 

Ecgonine 

methyl 

ester 

106293-60-1 

95 

Ecgonine methyl 

ester 

106293-60-1 

95 




615300.D Fri Sep 16 08:51:20 2011 


Page 3 


Folk_OIG_PRR 024961 













Area Percent / Library Search Report 


Information from Data File: 



File Name 

E:\SYSTEM7\08 01 08\615300.D 



Operator 

DJR 



Date Acquired 

2 Aug 2008 8:07 



Sample Name 




Submitted by 

ASD 



vial Number 

100 



AcquisitionMet h 

DRUGS.M 



Integrator 

RTE 



Search Libraries: C:\Database\SLI.L 

Minimum 

Quality: 80 


C:\Database\NIST05a.L 

Minimum 

Quality: 80 


C:\Database\PMW_TOX2.L 



PK# RT 

Library/ID 

CASH 

Qual 


3 3.98 C:\Database\NIST05a.L 

Imidazo[2,l"b]thiasole, 2,3,5;6-tet 006649-23-6 99 
Imidazo[2,1-b]thiazole, 2,3,5,6-tet 014769-73-4 99 
Imidazo[2,1-b]thiazole^ 2,3,5,6-tet 014769-73-4 98 


Abundance 


Average of 3.939 to 4 188 min.: 615300.D\data.ms {-) 



615300.D 


Fri Sep 16 08:51:20 2011 


Page 4 


Folk OIG PRR 024962 













Area Percent / Library Search Report 


Information from Data File: 

File Name : E i \SYSTEM7\08_01__08\615300 . D 

Operator : DJR 

Date Acquired ; 2 Aug 2008 8:07 

Sample Name ; 

Submitted by : ASD 

Vial Number ; 100 

AcquisitionMeth: DRUGS,M 
Integrator : RTE 


Search Libraries: C:\Database\SLI.L Minimum Quality: 80 

C:\Database\NIST05a.L Minimum Quality: 80 

C: \Database\PMW__TOX2 , L 

PK# RT Library/ID CAS# Qual 


4 4.75 C;\Database\SLI,L 

COCAINE 000050-36-2 99 



Abunciance #29: COCAINE 



615300.D Fri Sep 16 08:51:21 2011 Page 5 

Folk OIG PRR 024963 













Area Percent / Library Search Report 


Information from Data File: 

File Name ; E:\SYSTEM7\08__01_08\614674 

Operator : DJR 

Date Acquired ^^Au^ 2008 8-.20 

Sample Name : 

Submitted by : ASD 

Vial Number : 4 

AcquisitionMeth: DRUGS *M 
Integrator : RTE 


Abundance 



TiC: 614674.D\dala,ms 


2000000 


4.t44 


1500000 





1000000 





500000 

0^ 

2.08^92 

4 rr 1 ^1 1 ' 

3.971 

; j j 1 1 i-T^r-r» t 1 1 j 

Vr-pT-T-'i 1 j f i 1 1 j T 1 1 1 I 1 i i r j T r-v-r y T T-fT'' 

J“i j j r j I I j r j f 1 TT-j Tf ( 1 1 


2.00 2.50 3.00 3-60 4.00 4,50 5.00 5.50 6.00 6.50 7,00 7.50 8.00 8.50 9.00 9,50 


Ret. Time 

Area 

Area % 

Ratio % 



2.059 

256420 

8.54 

11.64 



2.292 

226360 

7.54 

10.28 



3,971 

316297 

10.54 

14.36 



4.744 

2202155 

73.38 

100.00 




614674.D Fri Sep 16 08:51:32 2011 Page 1 

Folk OIG PRR_024964 













Area Percent / Library Search Report 


Information from Data File: 


File Name 

E:\SYSTEM7\08 01 08\614674.D 


Operator 

DJR 


Date Acquired 

2 Aug 2008 8:20 


Sample Name 



Submitted by 

ASD 


Vial Number 

4 


AcquisitionMeth 

DRUGS,M 


Integrator 

RTE 


Search Librariesi C:\Database\SLI,L 

Minimum Quality; 80 


C:\Database\NIST05a.L 

Minimum Quality: 80 


C:\Database\PMW_TOX2.L 


PK# RT 

Library/ID 

CAS# Qual 


i 2.06 C;\Database\NIST05a.L 

Ecgonidine, methyl ester 127379-24-2 98 
2“Carbomethoxy-S-methyl-S^azabicycl 043021-26-7 96 
3,5-Dimethoxyphenethylamine 003213-28-3 43 



0 n--T'-|-- r i T -- r --|--T-- r r-T [ i t t h j i i i i . , | ^ | i i i i jM rr-t 

m/z-> 40 50 60 70 80 90 100_HO 120 13 0 1 40 160 160 170 180 _ 


614674.D Fri Sep 16 08:51:32 2011 Page 2 


Folk OIG PRR 024965 











Area Percent / Library Search Report 


Information from Data File: 

File Name r E:\SYSTEM7\08__01__08\614674.D 

Operator ; DJR 

Date Acquired ' : ^^Au^ 2008 8:20 

Sample Name ; 

Submitted by : ASD 

vial Number : 4 

AcquisitionMeth: DRUGS.M 
Integrator : RTK 


Search Libraries: C:\Database\SLI.L Minimum Quality: 80 

C:\Database\NIST05a.L Minimum Quality: 80 

C:\Database\PMW TOX2*L 


PK# RT Library/ID 


CAS# Qual 


2 2.29 Ci\Database\NIST05a,L 


Ecgonine 

methyl 

ester 

106293-60-1 

97 

Ecgonine 

methyl 

ester 

106293-60-1 

96 

Ecgonine 

methyl 

ester 

106293-60-1 

96 




614674.D Fri Sep 16 08:51:33 2011 Page 3 


Folk OIG PRR 024966 








Area Percent / Library Search Report 


Information from Data Pile: 


Pile Name 

E:\SYSTEM7\08 01 08\614674.D 


Operator 

DJR 


Date Acquired 

2 Aug 2008 8:20 


Sample Name 



Submitted by 

ASD 


Vial Number 

4 


AcquisitionMeth 

DRUGS.M 


Integrator 

RTE 


Search Libraries: C:\Database\SLI.L 

Minimum Quality: 80 


C:\Database\NIST05a.L 

Minimum Quality: 80 


C:\Database\PMW_TOX2.L 

PK# RT 

Library/ID 

CAS# Qual 


3 3.97 C:\Database\NIST05a.L 

Imidazo[2,1-b]thiazole, 2,3,5,6-tet 006649-23-6 99 
Imidazo[2,1-b]thiazole, 2,3,5,6-tet 014769-73-4 98 
Imidazo[2,1-b]thiazole, 2,3,5,6-tet 014769-73-4 98 



m(z—> 


40 60 60 70 80 90 100110120 130140160160170180190 200 210 220 230 240250260 270 280 


I 


614674.D Fri Sep 16 08:51:34 2011 Page 4 


Folk OIG PRR 024967 













Area Percent / Library Search Report 


Information from Data File: 

File Name ; E:\SYSTEM7\08_01_08\614674.D 

Operator ; DJR 

Date Acq\.iired : 2 Aug 2 0 08 8:20 

Sample Name : 

Submitted by : ASD 
Vial Number : 4 

AcquisitionMe th: DRUGS.M 
Integrator : RTB 


Search Libraries: C:\Database\SLI.L Minimum Quality: 80 

C:\Database\NIST05a.L Minimum Quality: 80 

C:\Database\PMW_TOX2.L 

PK# RT Library/ID CAS# Qual 


4 4,74 C:\Database\SLI.L 

COCAINE 000050-36-2 99 


Abundance Average of 4.696 to 4.876 min.: 614674.D\data.ms {-) 



614674,D Fri Sep 16 08:51:35 2011 Page 5 

Folk OIG PRR 024968 
















Area Percent / Library Search Report 


Information from Data File: 

File Name 

E:\SySTEM7\08 01 08\614675.D 

Operator 

DJR 

Date Acquired 

2 Aug 2008 8:33 

Sample Name 

BLANK 

Submitted by 
Vial Number 

2 

AcquisitionMeth 

DRUGS,M 

Integrator 

RTE 


Abunc^l^ T!C: 614676,D\data,ms 

2000 
1500 
1000 
500 
0 - 



Time-> 2 , 0_0 _ 2 .^ 3.60 4.00 4.60 6.00 5.50 6.00 6.5 0 7.0 0 7.50 8.00 8.50 9.00 9.50 , 


Ret, Time 


Area Area % Ratio % 


INTEGRATED PEAKS*** 


614675.D Fri Sep 16 08:51:39 2011 Page 1 


Folk OIG PRR 024969 





Area Percent / Library Search Report 


Information from Data File: 

File Name 

E:\SYSTEM7\08 01 08\614676.D 

Operator 

DJR 

Date Acquired 

2 Aug 2008 8:45 

Sample Name 

BLANK 

Submitted by 
Vial Number 

2 

AcquisitionMeth 

DRUGS.M 

Integrator 

RTE 


Abundance TIC: 614676.D\data.ms 



Ret, Time 


Area Area % Ratio % 


INTEGRATED PEAKS*** 


614676.D 


Fri Sep 16 08:52:05 2011 


Page 1 


Folk OIG_PRR_024970 












Area Percent / Library Search Report 


Information from Data File; 

File Name : E: \SYSTEM7\08_01__08\614677 ,D 

DJR 

2 Aug 2008 8:58 

COCAINE STD 


Operator 
Date Acquired 
Sample Name 
Submitted by 
Vial Number 
AcquisitionMeth 
Integrator 


85 

DRUGS.M 
RTE 


Abundance 


1000000 


500000 


TIC: 614677.D\clata.ms 


4.744 


U T I I I ^ j I < t I j I r i < I < r r j ; 1 t -i j i t i i j ^ i < i j i i , r i -fr ' r - T- y r' > i < | i i i ; | r T- TT“] } t m j i i 

Time--> 2.00 2.50 3.00 3.50 4.00 4.60 6.00 6.60 6.00 6.50 7.00 7.50 8.00 8.60 9.00 9.50 


Ret. Time 

Area 

Area % 

Ratio % 

4.744 

1393249 

100.00 

100.00 


614677.D 


Fri Sep 16 08:52:09 2011 


Page l 


Folk OIG PRR 024971 





Area Percent / Library Search Report 


Information from Data File: 



File Name 

E:\SYSTEM7\08 01 08\614677.D 



Operator 

DJR 



Date Acquired 

2 Aug 2008 8:58 



Sample Name 

COCAINE STD 



Submitted by 




Vial Number 

85 



AcquisitionMeth 

DRUGS.M 



Integrator 

RTE 



Search Libraries: C: \Database\SLI,L 

Minimum 

Quality: 80 


C:\Database\NIST05a.L 

Minimum 

Quality: 80 


C:\Database\PMW_T0X2.L 



PK# RT 

Library/ID 

CASH 

^ Qual 


1 4,74 C j\Database\SLl,L 

COCAINE 000050-36-2 99 


Abundance Average of 4 J07 to 4.903 min.; 61467Ab\data.ms (-) 



Abundance 


#29: COCAtNE 



614677,0 Fri Sep 16 08:52:10 2011 


Page 2 


Folk_OIG_PRR_024972 






Area Percent / Library Search Report 


Information from Data File: 


File Name 
Operator 
Date Acquired 
Sample Name 
Submitted by 
Vial Number 
AcquisitionMeth 
Integrator 


E:\SySTEM7\08_01_08\614678.D 
DJR 

2 Aug 2008 9:11 

BLANK 
ASD 
2 

DRUGS , M 
RTE 


Abundance TfC; 614676.D\dala.ms 



Ret. Time Area Area % Ratio % 


INTEGRATED PEAKS^** 


614678.D Fri Sep 16 08:52:27 2011 


Page 1 


Folk OIG PRR 024973 









Area Percent / Library Search Report 


Information from Data File: 

File Name : E:\SYSTEM7\08_01_08\614679.D 

Operator : DJR 

Date Acquired : ^^^Au^ 2008 9:23 

Sample Name : 

Submitted by : ASD 

Vial Number : 6 

AcquisitionMeth: DRUGS.M 
Integrator : RTE 


Abuncfance T!C: 614679,D\<lata.ms 



Ret. Time 

Area 

Area % 

Ratio % 

2.059 

332057 

6.09 

8.02 

2.292 

35440S 

6.50 

8.56 

3.976 

619703 

11.37 

14.96 

4.755 

4142558 

76.03 

100.00 


614679.D Fri Sep 16 08:52:32 2011 Page 1 



Folk OIG PRR 024974 





Area Percent / Library Search Report 


Information from Data File: 



File Name 

E:\SYSTEM7\08 01 08\614679.D 



Operator 

DJR 



Date Acquired 

2 Aug 2008 9:23 



Sample Name 




Submitted by 

ASD 



Vial Number 

€ 



AcquisitionMeth 

DRUGS.M 



Integrator 

RTE 



Search Libraries: C:\Database\SLI,L 

Minimum 

Quality: 80 


C:\Database\NIST05a.L 

Minimum 

Quality: 80 


C:\Database\PMW_TOX2.L 



PK# RT 

Library/ID 

CASfl 

Qual 


2,06 C:\Database\NIST05a.L 

Ecgonidine, methyl ester 127379-24-2 98 
2-'Carbomethoxy-8-methyl-8-azabicycl 043 021-26-7 96 
3,5-Dimethoxyphenethylamine 003213-28-3 43 


Abundance 

80 

60 

40 

20 

oi 


Average of 2.033 to 2.128 mjn.: 614679,D\data.nis {“} 

1$2 


42 


m/z-> 


1 82 


122 



1 

57 

rn~i 

106 

ql|4"^-T-yT-T44YT'i 


iVr-iq 

138 

1 166 
j I 1 j 1 i j‘± 1 1 I 

—r 


181 


207 


40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140 150 160 170 180 190 200 



m/z-> 


40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140 150 160 170 180 190 200 


614679,D 


Fri Sep 16 08:52:32 2011 


Page 2 


Folk OIG PRR 024975 










Area Percent / Library Search Report 


Information from Data File; 


File Name 
Operator 
Date Acquired 
Sample Name 
Submitted by 
vial Number 
AcquisitionMeth 
Integrator 


E ; \ S YSTEM7 \ 0 8_01__0 8\614679.D 
DJR 

2 Aug 2008 9:23 



Search Libraries; C:\Database\SLI*L Minimum Quality: 80 

C;\Database\NIST05a.L Minimum Quality; 80 

C;\Database\PMW_TOX2.L 


PK# RT Library/ID 


CAS# Qual 


2 2.29 C:\Database\NIST05a.L 


Ecgonine methyl 

ester 

106293-60-1 

97 

Ecgonine 

methyl 

ester 

106293-60-1 

96 

Ecgonine 

methyl 

ester 

106293-60-1 

95 


Abundance 


Average of 2.260 to 2.329 min.: 614679.D\data.ms (-) 



mlz-> 


40 50 60 70 aO 90 100 110 120 130 140 160 150 170 160 190 200 




614679.D 


Fri Sep 16 08:52:33 2011 


Page 


Folk OIG PRR 024976 








Area Percent / Library Search Report 


Information from Data File; 


File Name 
Operator 
Date Acquired 
Sample Name 
Submitted by 
Vial Number 
AcquisitionMeth 
Integrator 


E:\SYSTEM7\08_01_08\614679,D 
DJR 

2008 9:23 



Search Libraries; C:\Database\SLI.L Minimum Quality; 80 

C:\Database\NIST05a.L Minimum Quality: 80 

C:\Database\PMW_TOX2.L 


PK# RT Library/ID 


CAS# Qual 


3 3.98 C;\Database\NIST05a.L 

Imidazo[2,1-b]thiazole, 2,3,5,6-tet 014769-73-4 99 
Imidazo[2,1-b]thiazole, 2,3,5,e-tet 006649-23-6 98 
Imidazo[2,1-b]thiazole, 2,3,5,6-tet 006649-23-6 97 




614679.D Fri Sep 16 08:52:34 2011 Page 4 


Folk OIG PRR 024977 










Area Percent / Library Search Report 


Information from Data File; 

File Name : E r\SYSTEM7\08__01_08\614679 . D 

Operator : DJR 

Date Acquired : ^^Au^ 2008 9; 23 

Sample Name r 

Submitted by ; ASD 

Vial Number : 6 

AcquisitionMeth: DRUGS.M 

Integrator : RTE 


Search 

Libraries: C:\Database\SLI.L 

C:\Database\NIST05a.L 
C:\Database\PMW TOX2.L 

Minimum Quality; 80 
Minimum Quality; 80 

PKff 

RT 

Library/ID 

CAS# Qual 

4 

4.75 

C:\Database\SLI.L 



COCAINE 000050-36-2 99 






Folk OIG PRR 024978 


















Area Percent / Library Search Report 


Information from Data File: 


File Name 
Operator 
Date Acquired 
Sample Name 
Submitted by 
Vial Number 
AcquisitionMeth 
Integrator 


E: \SYSTEM?\ 08_01__08\614680.D 
DJR . 

2 Aug 2008 9:36 


ASD 

8 

DRUGS.M 
RTE 


Abundance tiC: 614680.b\data.ms 



Ret, Time 


Area Area % Ratio % 


2.059 
3.971 
4.744 


105110 3.49 3.98 

268198 8.90 10.16 

2640959 87.62 100.00 


614680.D Fri Sep 16 08:52:38 2011 Page 1 


Folk OIG PRR 024979 






Area Percent / Library Search Report 


Information from Data File: 

Pile Name : Et\SYSTEM7\08_01_08\614680.D 

Operator : DJR 

Date Acquired : 2 Aug 2008 9:36 

Sample Name ; 

Submitted by : ASD 

Vial Number : 8 

AcquisitionMeth: DRUGS.M 
Integrator : RTE 


Search Libraries: C:\Database\SLI.L Minimum Quality: 80 

C:\Database\NIST05a.L Minimum Quality: 80 

C: \Database\PMW__TOX2 , L 

PK# RT Library/ID CAS# Qual 


1 2,06 C;\Database\NIST05a.L 

Ecgonidine, methyl ester 127379-24“2 98 
2-Carbomethoxy-8-methyl-8-azabicycl 043021-26“? 96 
Benzenamine, N^methyl-4-nitro- 000100-15-2 38 


Abundance Average of l027 to Il23 mm.: 614680,b\clata.rns (-) 

I 1^2 



614680.D Fri Sep 16 08:52:39 2011 
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Folk OIG PRR 024980 








Area Percent / Library Search Report 


Information from Data File: 


File Name 

E:\SYSTEM7\08 01 08\614680.D 


Operator 

DJR 


Date Acquired 

2 Aug 2008 9:36 


Sample Name 



Submitted by 

ASD 


Vial Number 

8 


AcquisitionMe th 

DRUGS.M 


Integrator 

RTE 


Search Libraries: C:\Database\SLI.L 

Minimum Quality: 80 


C:\Database\NIST05a.L 

Minimum Quality: 80 


C:\Database\PMW_TOX2.L 


PK# RT 

Library/ID 

CAS# Qual 


2 3.97 C:\Database\NlST05a.L 

Imidazo[2,1-b]thiazole, 2,3^5,6-tet 006649-23-6 99 
Imidazo[2,l-b]thiazole, 2,3,5;6"tet 014769-73-4 98 
Imidazo[2,1-b]thiazole, 2,3,5,6-tet 006649-23-6 98 


Abundance Average of 3.928 to 4.124 min.: 614680.D\data.ms (-) 
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Folk OIG PRR 024981 







Area Percent / Library Search Report 


Information from Data File: 



File Name 

E:\SySTEM7\08 01 08\614680,D 



Operator 

DJR 



Date Acquired 

2 Aug 2008 9:36 



Sample Name 




Submitted by 

ASD 



Vial Number 

8 



AcquisitionMeth 

DRUGS.M 



Integrator 

RTE 



Search Libraries: C:\Database\SLI.L 

Minimum 

Quality: 80 


C:\Database\NIST05a.L 

Minimum 

Quality: 80 


C: \Database\PMW__TOX2 . L 



PK# RT 

Library/ID 

CASH 

Qual 


4*74 


C:\Database\SLI,L 
COCAINE 


000050-36-2 


Abundance 


Average of 4.701 to 4.876 mfn.: 614680.b\data.ms (-) 


Abundance 





#29: COCAINE 


182 


122 


135 


198 


214 


244 269 


272 


T" 


■y 


99 



303 

-X-r- 


120 140 160 180 200 220 240 260 280 300 


614680.D 


Fri Sep 16 08,’52r41 2011 


Page 4 


I 


Folk OIG PRR 024982 








Area Percent / Library Search Report 


Information from Data File: 


Pile Name 
Operator 
Date Acquired 
Sample Name 
Submitted by 
Vial Number 
AcquisitionMe th 
Integrator 


E:\SYSTEM7\08_01_08\614681.D 

DJR 

2 Auq 2008 9:49 


ASD 

10 

DRUGS.M 
RTE 


Abundance 

2500000 

2000000 

1500000 

1000000 

600000 


0 


2,Old292 


TIC:614681.D\da!a.ms 


4.t49 


3.971 


Time-> 2.00 


! r-r-T'TT^^ 

2.50 3.00 


T 


V. 


3.60 4.00 4.50 5.00 


« ' f f * ' - M ' ^ 

5.50 6.00 6.60 


-T-r-prr 

7.00 


TT-j-T-r 

7.50 


rT -y - T-- T-f" i 

8.00 6.50 9. 


I f r ' T 't > f I ^ 

00 9.50 


Ret. Time 

Area 

Area % 

Ratio % 

2.059 

231677 

5.77 

7.43 

2.292 

195960 

4.88 

6.29 

3.971 

470886 

11.73 

15.11 

4.749 

3117060 

77.62 

100.00 


Folk OIG_PRR_024983 


614681,D 


Fri Sep 16 08:52:46 2011 


Page 1 









Area Percent / Library Search Report 


Information from Data File: 



File Name 

B:\SYSTEM7\08 01 08\614681.D 



Operator 

DJR 



Date Acquired 

2 Aug 2008 9:49 



Sample Name 




Submitted by 

ASD 



Vial Number 

10 



AcquisitionMeth 

DRUGS.M 



Integrator 

RTE 



Search Libraries:. C; \Database\SLI.L 

Minimum 

Quality; 80 


C:\Database\NIST05a.L 

Minimum 

Quality; 80 


C:\Database\PMW_TOX2.L 



PK# RT 

Library/ID 

CASff 

Qual 


1 2,06 C;\Database\NIST05a.L 

Ecgonidine, methyl ester 127379-24-2 98 
2-Carbomethoxy-8-methyl-8-azabicyci 043021-26-7 96 
3,5-Dimethoxyphenethylamine 003213-28-3 43 


Abundance 

80 

60 

40 

20 

0 


Average of 2.033 to 2.123 min.: 614681.D\dafa.ms (-) 


1$2 


42 


i 

122 

1 


51 7 68 

'•^T-rn 

106 

, ,I|||,J0oL4i2,,.^ 


138 

1 166 

^ M ‘ ' f"' M * “ ' f 


181 


Abundance 

80 

60 

40 

20 


40 60 60 70 80_90 .100_110 120 J30 140 150.160 170 180 

#43743: Ecgonidine, methyl ester 

1$2 


122 


106 


0 K" [ "r"rT -i [ ) t ! < I t I 1 1 [ r I I I j 7 ‘ f T i } i i i i | i r i < t > i | ^ i ‘ > r j > t i I 

m/z-> 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140 160 160 170 180 


138 


181 


166 


614681.D 
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Folk_OIG_PRR_024984 











Area Percent / Library Search Report 


Information from Data File: 


File Name 

E:\SYSTEM7\08 01 08\614681.D 


Operator 

DJR 


Date Acquired 

2 Aug 2008 9:49 


Sample Name 



Submitted by 

ASD 


Vial Number 

10 


AcquisitionMeth 

DRUGS,M 


Integrator 

RTF 


Search Libraries: C:\Database\SLI.L 

Minimum Quality: 80 


C:\Database\NIST05a.L 

C:\Database\PMW TOX2.L 

Minimum Quality: 80 

PK# RT 

Library/ID 

CAS# Qual 


2 2,29 C:\Database\NIST05a,L 


Ecgonine methyl 

ester 

106293-60-1 

98 

Ecgonine methyl 

ester 

106293-60-1 

96 

Ecgonine methyl 

ester 

106293-60-1 

96 



Abundance 

80 

60 

40 

20 


42 


m/Z“> 




55 


68 




#56871: Ecgonine methyl aster 


96 


40 50 60 70 80 


-npr 

90 


112 




122 
T*+++r 


I'lO 155 


168 




182 


199 


T I 1 I I 

100 110 120 130 140 150 160 170 160 


t - rry i H i | 'i " ! ' i i | 

190 200 


614681.D 
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Folk_OIG_PRR 024985 










Area Percent / Library Search Report 


Information from Data File: 

File Name : E ; \SYSTEM7\oa_01_08\614681.D 

Operator : DJR 

Date Acquired : 2 Aug 2QQ8 9:49 

Sample Name : 

Submitted by : ASD 

Vial Number ; 10 

AcquisitionMeth: DRUGS.M 
Integrator : RTF 


Search Libraries: C:\Database\SLl.L Minimum Quality: 80 

C;\Database\NlST05a.L Minimum Quality: 80 

C:\Database\PMW_TOX2.L 

PK# RT Library/ID CAS# Qual 


3 3,97 C;\Database\NIST05a.L 

Imidazo[2,1-b]thiazole, 2,3,5,6-tet 014769-73-4 99 
Imidazo[2,1-b]thiazole, 2,3;5,6-tet 006649-23-6 99 
Imidazo[2,1-b]thiazole, 2,3;5,6“tet 006649-23-6 98 


Abundance Average of 3.944 to 4.177 min.: 614681.D\data.ms {-) 
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Folk OIG PRR 024986 















Area Percent / Library Search Report 


Information from Data File: 



File Name 

E:\SYSTEM7\08 01 08\614681.D 



Operator 

DJR 



Date Acquired 

2 Aug 2008 9:49 



Sample Name 




Submitted by 

ASD 



Vial Number 

10 



AcquisitionMeth 

DRUGS.M 



Integrator 

RTE 



Search Libraries: C:\Database\SLI.L 

Minimum 

Quality: 80 


C:\Database\NIST05a.L 

Minimum 

Quality: 80 


C;\Database\PMW_TOX2.L 



PK# RT 

Library/ID 

CASjj 

Qua I 


4 4.75 C:\Database\SLI.L 

COCAINE 


000050-36-2 99 


Abundance 


Average of 4.696 to 4.871 min.; 614681.D\data.ms {-} 



Abundance 


#29: COCAiNE 



614681.D Fri Sep 16 08r52:48 2011 
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Folk OIG PRR 024987 












Area Percent / Library Search Report 


Information from Data File: 


File Name 
Operator 
Date Acquired 
sample Name 
Submitted by 
vial Number 
AcquisitionMeth 
Integrator 


E: \SYSTEM7\08__01_08\6146S2 .D 
DJR 

2 Aug 2008 10:01 

BLANK 
ASD 
2 

DRUGS,M 
RTE 



Ret. Time Area Area % Ratio % 


INTEGRATED PEAKS*** 


614682,D Fri Sep 16 08:52:53 2011 Page 1 

Folk_OIG_PRR„024988 




Area Percent / Library Search Report 


Information from Data File: 

File Name 

E:\SySTEM7\08 01 08\614694.D 

Operator 

DJR 

Date Acquired 

2 Aug 2008 12;34 

Sample Name 

BLANK 

Submitted by 
Vial Number 

1 

AcquisitionMeth 

DRUGS.M 

Integrator 

RTE 


Abundance TIC; 614694.D\data,ms 



Ret. Time Area Area % Ratio % 


***N0 INTKGRATED PEAKS* 


Fri Sep 16 08:53;05 2011 


614694.D 


Page l 


Folk_OIG_PRR_024989 






Area Percent / Library Search Report 


Information from Data File: 


File Name 
Operator 
Date Acquired 
Sample Name 
Submitted by 
Vial Number 
AcquisitionMe th 
Integrator 


E:\SYSTBM7\08_01_08\614695 
DJR 

2 Aug 2008 12:46 

COCAINE STD 

85 

DRUGS . M 
RTE 




4,t4<1 


TIC; 614695.D\da|a,fns 


1000000 


500000 


0 f"f }~T-i Vni~ {~ri ri pT it i ('t t~t T-y » T n ~T- y i t-i t "} it r r j m vt | t* ; rr -| r r n | r t n 

Time--> 2,00 2.50 3.00 3.50 4.00 4,60 _5.00 _5,50_6.p0_ 6.60_ 7_p0 7,50, 8.00 8.50 9.00 J.50 _ 


Ret, Time 

Area 

Area % 

Ratio % 


4.744 

1419456 

100.00 

100.00 



614695.D 
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Folk OIG_PRR_024990 





Area Percent / Library Search Report 


Information from Data File: 


File Name 

E;\SYSTEM7\08 01 08\614695.D 


Operator 

DJR 


Date Acquired 

2 Aug 2008 12:46 


Sample Name 
Submitted by 

COCAINE STD 


vial Number 

85 


AcquisitionMeth 

DRUGS,M 


Integrator 

RTE 


Search Libraries: C:\Database\SLI.L 

Minimum Quality: 80 


C:\Database\NIST05a.L 

C: \Database\PMl'7_TOX2. L 

Minimum Quality; 80 

PK# RT 

Library/ID 

CAS# Qual 


1 4.74 C;\Databaae\SLI.L 

COCAINE 


000050-36-2 99 



Abundance #29: COCAINE 
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i 
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